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Suministros 



ARMAS, ACCESORIOS, 
REPUESTOS Y MUNICIONES 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 9/2012 
Ejercicio: 2012 
Expediente N° 156-01-000379/2011 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de trescientas cincuenta (350) Escope- 
tas de Combate Policial Calibre 12/76 mm. 
con sistema de disparo dual (Repetición y se- 
miautomático) con capacidad de carga de no 
menos de 6 cartuchos con cañón de 500 mm. 

Clase: Nacional de Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

Observaciones Generales: 

Se suspende la apertura programada para 
el día 19-06-2012, se informará oportunamen- 
te la nueva fecha. 

e. 15/06/2012 N° 67039/12 v. 15/06/2012 



CABLES ELEC. Y EQ. P/GENERAR 
Y DISTRIBUIR ELECTRICIDAD 



BLANCO MONTAJES S.A. 
CONCURSO PUBLICO N° ER1- 
Villaguay-002/2012 

Nueva E. T. 132/33/13,2 Kv. 
Villaguay-Entre Ríos 

OBJETO: Provisión Interruptores de Po- 
tencia. 

Fecha de presentación y apertura de 
propuestas: 02/07/2012 a las 10 y 11 hs. 
respectivamente. 



CONCURSO PUBLICO N° ER1- 
Villaguay-003/2012 

OBJETO: Provisión Equipamiento de Con- 
trol y Protecciones. 

Fecha de presentación y apertura de 
propuestas: 02/07/2012 a las 10 y 11 hs. 
respectivamente. 

Consultas y obtención de bases en: Ofici- 
na Nacional de Contrataciones (ONC) www. 
argentinacompra.gov.ar o retirar una copia en 
CD de la Oficina de Blanco Montajes S.A. - 
Av. Rivadavia 954 - 1 o Piso - C.A.B.A. 

e. 14/06/2012 N° 65349/12 v. 15/06/2012 



TRANSBA S.A. 

EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CONCURSO NAC./INTERNAC. 

(Dec. 1600/02 - Ley 25.551 y CC) 

Transba S.A. convoca personas físicas o 
jurídicas a presentar ofertas por la siguiente 
provisión: 

Ref. P.P. 76644 
Transformadores de Medida. 

Monto total estimado: U$S 21.000.- 
Consulta de bases: www.transba.com.ar y 
www.argentinacompra.gov.ar 

e. 14/06/2012 N° 65597/12 v. 15/06/2012 



EFECTOS VARIOS 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO BRIGADA DE MONTE XII 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2012 
Expediente N° V12-0736/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de repuestos para vehículos auto- 
motores, maquinarias y afines (Educación 
Operacional). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar y Di- 
rección: Comando de Brigada Monte XII (Cdo. 
Br. Mte. XII - P.B., Of. 1) - San Martín 1936 
- Posadas - Misiones (C.P. 3300). Plazo y ho- 
rario: De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs., 
del 15/06/2012 hasta el 10/07/2012. 

Costo del pliego: $ 0,00 

Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Co- 
mando de Brigada Monte XII (Cdo. Br. Mte. 
XII - P.B., Of. 1) - San Martín 1936 - Posa- 
das - Misiones (C.P. 3300). Plazo y horario: 
De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs., del 
15/06/2012 hasta el 10/07/2012. 

Presentación de ofertas: Lugar y Dirección: 
Comando de Brigada Monte XII (Cdo. Br. Mte. 
XII - P.B., Of. 1) - San Martín 1936 - Posa- 
das - Misiones (C.P. 3300). Plazo y horarios: 
Del 15/06/2012 de 08:00 a 12:00 hs. Finaliza- 
ción del plazo: Fecha: 11/07/2012 - Hasta las 
10:00 hs. 

Acto de apertura: Lugar y Dirección: Co- 
mando de Brigada Monte XII (1er Piso - SUM) 



- San Martín 1936 - Posadas - Misiones (C.P. 
3300). Plazo y horario: Fecha: 11/07/2012 - 
Hora: 11:00 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, ingresando usuario y contraseña, en 
el sitio Web de la Oficina Nacional de Con- 
trataciones www.argentinacompra.gov.ar, 
acceso directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 15/06/2012 N° 65241/12 v. 18/06/2012 



gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 15/06/2012 N° 65594/12 v. 18/06/2012 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 

POLICÍA DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 18/2012 

Expediente N° EXPPSA- 

S02:0000632/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adqui- 
sición de dispositivos de visión térmica, Bi- 
noculares para visión diurna y Binoculares 
para visión nocturna. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Ricchieri Salida Km. 25 - Instituto de Forma- 
ción Ezeiza (I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. 
Bs. As. Plazo y Horario: De 10:00 a 16:00 
horas en días hábiles administrativos hasta 
el día y horario fijado para el acto de 
apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y 
horario: De 10:00 a 16:00 horas en días hábi- 
les administrativos hasta el día y horario fijado 
para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
23 de julio de 2012 - 11.00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
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SAF 380 - PREFECTURA 

NAVAL ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 086/2012 

Expediente N° CUDAP - 24374/11 

OBJETO DE PROCEDIMIENTO DE SELEC- 
CIÓN: Adquisición e instalación de una (1) 
Central Telefónica y provisión e instalación 
de una Red de Datos para el Edificio de la 
Agrupación Guardacostas. 

Clase: De Etapa Única nacional 

Modalidad. Sin Modalidad 

Costo del pliego: Pesos diez ($ 10,00) 

Retiro de pliegos en el Organismo contra- 
tante: Lugar/Dirección: Edificio Guardacostas 
- sito en Av. E. Madero 235 - Dirección de 
Administración Financiera - Departamento 
Adquisiciones - División Contrataciones - 7° 
Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. -Te/Fax 4318-7578. Plazo y Horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil administrativo anterior al fijado 
para el acto de apertura. 

Presentación de Ofertas: Lugar/Dirección: 
Edificio Guardacostas - sito en Av. E. Madero 
235 - Dirección de Administración Financie- 
ra - Departamento Adquisiciones - División 
Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 
En días hábiles administrativos, en el horario 
de 08:00 a 14:00 horas y hasta el día y horario 
fijado para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Edi- 
ficio Guardacostas - sito en Av. E. Madero 
235 - Dirección de Administración Financie- 
ra - Departamento Adquisiciones - División 
Contrataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 11 de 
julio de 2012 a las 10:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares y Generales también podrá obtenerse 
del sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Acceso 
para Organismos y Proveedores, hasta las 
12:00 horas del día hábil administrativo ante- 
rior al fijado para el acto de apertura. 

e. 15/06/2012 N° 66335/12 v. 18/06/2012 
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ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SGNA 
SECRETARIA GENERAL 
DE LA ARMADA 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 
Expediente/s: SGNA, IBE N° 18/12 

OBJETO: Adquisición de artículos de Re- 
laciones Públicas. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, Piso 
13°, Of. 65 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - De lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. 
y viernes de 08.00 a 12.00 hs., hasta cua- 
renta y ocho (48) horas anterior a la fecha de 
apertura. 

Valor del pliego: $50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas: Avda. 
Comodoro Py 2055, Piso 13°, Of. 65, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Hasta veinticua- 
tro (24) horas a la hora del acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 05 de julio 
de 2012- 10.00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 65076/12 v. 15/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(SENASA) 

LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 05/2012 

Programa de Gestión de la Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria 

BID 1950/OC-AR 

Adquisición de Difusores de Feromonas 
para el Programa Lobesia. 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 729 del 30 
de junio de 2008, y publicado en su versión on 
lineel 2 de junio de 2008. 

2. La República Argentina ha recibido un 
financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar el costo del Progra- 
ma de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroa- 
limentaria, y se propone utilizar parte de los 
fondos de este financiamiento para efectuar 
los pagos bajo el Contrato BID 1950/OC-AR. 

3. El SENASA invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la ad- 
quisición de la Organización General de Lo- 
gística Plan de Capacitación SENASA 2012. 
La compra está conformada por: 

- Feromona: Fitosanitario en ampolla multi- 
cámara para 1.430 hectáreas. 

Monto estimado del presupuesto oficial 
U$S 483.626.- (Dólares estadounidenses 
cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos 
veintiséis). 

El plazo de entrega de los insumos es de 
treinta (30) días a partir de la recepción de la 
orden de compra o firma del contrato, y en los 
lugares establecidos en las especificaciones 
técnicas. 

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública Inter- 
nacional establecidos en la publicación del 
Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bie- 
nes financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y está abierta a todos los Ofe- 
rentes de países elegibles, según se definen 
en dichas normas (GN 2349-7). 

5. Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional de: 
UGP-SENASA (mtorres@senasa.gov.ar; nsmo- 
lyn@senasa.gov.ar) y revisar los documentos 
de licitación en la dirección indicada al final de 
este Llamado: Paseo Colón 439, Piso 6, frente, 
CABA, de lunes a viernes de 10.30 a 17.00 hs. 

6. La calificación de los Oferentes se hará de 
acuerdo a requisitos técnicos, financieros y le- 
gales incorporados en el Pliego. No se otorgará 
un Margen de Preferencia a contratistas nacio- 



nales elegibles. Mayores detalles se proporcio- 
nan en los Documentos de Licitación. 

7. Los Oferentes interesados podrán retirar 
un juego completo de los Documentos de 
Licitación en español, mediante presentación 
de una solicitud por escrito a la dirección 
indicada al final de este Llamado de lunes a 
viernes de 10.30 a 17.00 hs. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegara la direc- 
ción indicada abajo, a más tardar a las 15:00 hs. 
del día 20 de julio de 2012. Ofertas electrónicas 
no serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se 
abrirán en presencia de los representantes de 
los Oferentes que deseen asistir en persona en 
la dirección indicada al final de este Llamado, a 
las 15:15 hs. del día 20 de julio de 2012. Todas las 
ofertas deberán estar acompañadas de una Ga- 
rantía de Mantenimiento de la oferta, tal como se 
detalla en Datos de la Licitación Cláusula 21.2. 
por el siguiente monto: 

- Lote 1: U$S 5.000 ó $ 22.500 

La dirección referida arriba es: UGP-SE- 
NASA, Av. Paseo Colón 439, Piso 6 o , frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Atención: de lunes a viernes de 10:30 a 
17:00 hs. 

Teléfonos. 4121-5047/5076/5395. 

e. 15/06/2012 N° 66216/12 v. 18/06/2012 



TRANSPORTADORA DE 
GAS DEL SUR S.A. 
LICITACIÓN N°CN-2010-12-ET 

OBJETO: Adquisición de Bujías para 

MMGGy MMCC. 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 140.000. 

Tipo: Licitación Privada. 

Clase: De Etapa Única Nacional e Internacional. 

Ver detalles en <http://www.argentinacom- 
pra.gov.arx 

e. 14/06/2012 N° 63493/12 v. 15/06/2012 



TRANSPORTADORA DE 
GAS DEL SUR S.A. 
LICITACIÓN N° CN-2011-12-ET 

OBJETO: Adquisición de repuestos para 
sistemas de encendidos de motores de 
combustión interna. 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 460.000. 

Tipo: Licitación Privada. 

Clase: De Etapa Única Nacional e 
Internacional. 

Ver detalles en <http://www.argentinacom- 
pra.gov.ar>. 

e. 14/06/2012 N° 63497/12 v. 15/06/2012 



METROVIAS S.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N° CTA 0064/2012 

OBJETO: Provisión de repuestos para 
Esmeriladora Harsco. 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y por el Decreto 1600/2002. 

Monto Estimado: $ 179.800. 

Valor del pliego: $ 200. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 15/06/2012 N° 65934/12 v. 18/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

MAS ESCUELAS - MEJOR EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2011 

PROGRAMA EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

PRORROGA 

OBJETO: Adquisición de Conjuntos Uni- 
personales con destino a diferentes Esta- 
blecimientos Educativos de la Provincia. 



En el marco del Programa Equipamiento 
Escolar se anuncia la prórroga del llamado a 
Licitación Pública. 

Presupuesto Oficial: $ 969.600,00. 

Garantía de la oferta: 5% sobre el valor total 
de la oferta. 

Fecha de apertura: 29/06/12 - Hora: 10:00. 

Lugar: Minist. de Educ. - U.C.P.- Absalón 
Rojas 572 - 2 o Piso. 

Plazo de entrega: 30 días corridos. 

Valor del pliego: $ 50,00 (Pesos cincuenta). 

Lugar adquisición pliegos: Absalón Rojas 
N° 572 -Área Equip. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 13/06/2012 N° 64626/12 v. 15/06/2012 



ELECTRICIDAD Y FERRETERÍA 
ELÉCTRICA 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEMISIONES 

RECTORADO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

OBJETO: Adquisición de materiales eléc- 
tricos para reparar Tableros en dependen- 
cias y Albergues Estudiantiles de la Univer- 
sidad Nacional de Misiones. 

Fecha de apertura: 02 de julio, hora once 
(11). 

Presupuesto oficial: Pesos quinientos 
ochenta y un mil ($ 581.000.-) 

Entrega de pliegos consultas y lugar de 
apertura: Dirección General de Contratacio- 
nes, Rectorado, Ruta 12 - Km. 7 y Vi - Cam- 
pus Universitario Miguel Lanús, Posadas, 
Misiones, en horario de 7 a 12 - TE-Fax 0376- 
4480373, e-mail: contrataciones@campus. 
unam.edu. ar. 

Sitio web: Oficina Nacional de Contrata- 
ciones (ONC) www.argentinacompra.gov.ar 
(contrataciones vigentes). 

e. 14/06/2012 N° 64755/12 v. 15/06/2012 



EQ. PROC. AUTOMÁTICO DE DATOS, 
SOFT, SUM. YEQ. APOYO 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL NORDESTE 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

RECTORADO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 

Expediente N° 01-2011-09964 

OBJETO DE LLAMADO: "Adquisición de 
Equipamiento de Red para Edificio de Inge- 
niería - FACENA" con destino a la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Fecha de apertura: 04 de julio de 2012 - 
Hora: 11. 

Lugar de apertura: Dirección General Eco- 
nómico Financiera - Dirección de Contrata- 
ciones - U.N.N.E. - 25 de Mayo N° 868 - C.P 
3400 - Corrientes. 

Lugar de consulta: En días hábiles de 8 a 12 

horas, en la Dirección de Contrataciones del 

Rectorado de la UNNE - ubicada en la calle 

25 de Mayo N° 868 - C.P- 3400 - Corrientes. 

e. 14/06/2012 N° 65435/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL (I. N.A.E.S.) 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 
Expediente N° 2.631/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de equipamiento informático. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Área Compras, Avda. Belgrano 1656, 
3 o Piso, C.A.B.A. Plazo y horario: Días hábiles 
de 10 a 14 horas. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Área 
Compras, Avda. Belgrano 1656, 3 o Piso, 
C.A.B.A. Plazo y horario: Días hábiles de 10 
a 14 horas. 



Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Área Compras, Avda. Belgrano 1656, 3 o Piso, 
C.A.B.A. Plazo y horario: Días hábiles de 10 
a 14 horas. 

Recepción de ofertas hasta el 13 de julio de 
2012 a las 12:00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Área 
Compras, Avda. Belgrano 1656, 3 o Piso, 
C.A.B.A. Día y hora: Días hábiles de 10 a 14 
horas. 

Recepción de ofertas hasta el 13 de julio de 
2012 a las 12:00 hs. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones Parti- 
culares de este procedimiento podrá ser consul- 
tado o retirado con el fin de presentarse a coti- 
zar, en este último caso ingresando con usuario y 
contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 15/06/2012 N° 66098/12 v. 18/06/2012 



MINISTERIO PUBLICO 
PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 

OBJETO: Provisión y distribución de los 
Equipos y Sistemas (Hardware y Software) 
para la implementación de una solución de 
equipamiento activo de red de borde o de 
acceso (Switches), en sedes del Ministerio 
Público Fiscal, incluyendo un sistema de 
monitoreo y gestor de alarmas centralizado, 
el mantenimiento y Cursos Oficiales de Ca- 
pacitación. 

Consulta del pliego: www.mpf.gov.ar 

Valor del pliego: Sin cargo 

Retiro del pliego: Sección de Contratacio- 
nes - Av. de Mayo 760 - 4° Piso - Oficina 425 
-C.A.B.A. 

Presentación de ofertas: Sección de Con- 
trataciones - Av. de Mayo 760 - 4° Piso - Ofi- 
cina 425 - C.A.B.A. 

Apertura: Sección de Contrataciones - 
10/07/2012 a las 11:00 horas, Av. de Mayo 760 
- 4 o Piso - Oficina 425 - C.A.B.A. 

e. 14/06/2012 N° 64996/12 v. 15/06/2012 



EQ. Y SUM., MEDICINA, 
ODONTOLOGÍA Y VETERINARIA 



MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 26/2012 

RUBRO LICITARIO: Adquisición de equi- 
pamiento para los distintos Laboratorios 
que integran la Red Nacional de Laborato- 
rios del Programa Nacional de Control de 
Tuberculosis. 

Calle: Av. 9 de Julio 1925 Piso 3 

Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 9 
de Julio - 1925 Piso 3 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Departamento de Compras. 

Lugar de apertura: Departamento de 
Compras. 

Fecha de apertura: 12 de julio de 2012 a las 
11.00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar 
ingresando al Acceso Directo Contrataciones 
Vigentes. 

e. 15/06/2012 N° 64664/12 v. 18/06/2012 



EQUIPOS FERROVIARIOS, 
REPUESTOS Y SUMINISTROS 



SOCIEDAD OPERADORA 

DE EMERGENCIA S.A. 

CONCURSO PRIVADO DE 

PRECIOS NACIONAL 

E INTERNACIONAL N° SOE014/2012 

OBJETO: Adquisición de repuestos p/ 
Locomotora General Motors Mot G22/Mot 
GT22. 
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Marco: Contratación sujeta al Régimen de 
Compre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551 y por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 130.000,00 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 14/06/2012 N° 65596/12 v. 15/06/2012 



SOCIEDAD OPERADORA 
DE EMERGENCIA S.A. 
CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL N° SOE017/2012 

OBJETO: Adquisición de Enganches Au- 
tomáticos-Cola 6 1/4x 8". 

Marco: Contratación sujeta al Régimen de 
Compre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551 y por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 425.000,00 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 14/06/2012 N° 65586/12 v. 15/06/2012 



SOCIEDAD OPERADORA 
DE EMERGENCIA S.A. 
CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL N° SOE018/2012 

OBJETO: Adquisición de Ruedas Enteri- 
zas semiterminadas para Vagones. 

Marco: Contratación sujeta al Régimen de 
Compre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551 y por el Decreto N° 1600/2002. 

Monto estimado: $ 4.130.000,00 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 14/06/2012 N° 65591/12 v. 15/06/2012 



SOCIEDAD OPERADORA 
DE EMERGENCIA S.A. 
CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL N° SOE019/2012 

OBJETO: Adquisición de Ejes Normaliza- 
dos para Vagones. 

Marco: Contratación sujeta al Régimen de 
Compre Trabajo Argentino instituido por la 
Ley N° 25.551 y por el Decreto N° 1600/2002 

Monto Estimado: $ 418.000,00 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 14/06/2012 N° 65582/12 v. 15/06/2012 



METROVIASS.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N° CTA 0058/2012 

OBJETO: Provisión de repuestos para Co- 
ches Ferroviarios. 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y por el Decreto 1600/2002. 

Monto Estimado: $ 167.800. 

Valor del pliego: $200. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 15/06/2012 N° 65939/12 v. 18/06/2012 



METROVIASS.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N° CTA 0059/2012 

OBJETO: Provisión de repuestos para Co- 
ches Alstom. 

Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y por el Decreto 1600/2002. 

Monto Estimado: $ 794.600. 

Valor del pliego: $ 600. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 15/06/2012 N° 65926/12 v. 18/06/2012 



METROVIASS.A. 
CONCURSO DE PRECIOS 
NACIONAL N° CTA 0063/2012 

OBJETO: Provisión de circuitos integra- 
dos e IGBT para Coches Alstom. 



Contratación sujeta al Régimen Com- 
pre Trabajo Argentino instituido por la Ley 
N° 25.551 y por el Decreto 1600/2002. 

Monto estimado: $ 138.600. 

Valor del pliego: $ 100. 

Consultar en: www.argentinacompra.gov.ar 
e. 15/06/2012 N° 65929/12 v. 18/06/2012 



EQUIPOS Y SUMINISTROS 
PARA LIMPIEZA 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SGNA 
SECRETARIA GENERAL 
DE LA ARMADA 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 
Expediente/s: SGNAJBE N° 07/12 

OBJETO: Adquisición de artículos de lim- 
pieza. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, Piso 
13°, Of. 65 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - De lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. 
y viernes de 08.00 a 12.00 hs., hasta cuarenta 
y ocho (48) horas hábiles anterior a la fecha 
de apertura. 

Valor del pliego: $50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas: Avda. 
Comodoro Py 2055, Piso 13°, Of. 65, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta veinticua- 
tro (24) horas a la hora del acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 05 de julio 
de 2012- 10.30 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 65079/12 v. 15/06/2012 



MAQUINAS Y SUMINISTROS 
PARA OFICINA 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO COMPRA DE BIENES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDB-1547 

OBJETO: Adquisición de papel ilustración. 

Venta de pliegos: Depto. Compra de Bie- 
nes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 310 

- Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de ofertas: Depto. 
Compra de Bienes, Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso 

- Local 310- Capital Federal, en el horario de 
10a15hs. 

Lugar y fecha de apertura: Depto. Compra 
de Bienes (Bmé. Mitre 326 - 3er. Piso - Local 
310 - Capital Federal) el día 02/07/12 a las 
11:00 horas. 

Pliego: $350,00 

Página en Internet: www.bna.com.ar 

e. 15/06/2012 N° 65412/12 v. 21/06/2012 



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 49/2012 
Ejercicio: 2012 
Expediente N° E-13946-2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Conserva de Albóndigas de Carne 
con Salsa de Tomate. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - 
C.A.B.A. - C.P. C1073ABA. Plazo y horario: 
Lunes a viernes de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 



Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Av. 
9 de Julio 1925 - Piso 19 - C.A.B.A. - C.P. 
C1073ABA. Plazo y horario: Lunes a viernes 
de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - C.A.B.A. - C.P. 
C1073ABA. Plazo y horario: Lunes a viernes 
de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Nueva fecha del acto de apertura: Lugar/ 
Dirección: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - 
C.A.B.A. - C.P. C1073ABA. Día y hora: El 05 
de julio de 2012, a las 11.00 hs. 



na Nacional de Contrataciones, www.argentina- 
compra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 64285/12 v. 15/06/2012 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse 
a cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la Ofici- 
na Nacional de Contrataciones, www.argentina- 
compra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 64291/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 50/2012 
Ejercicio: 2012 
Expediente N° E-13944-2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Conserva de Carne Mixta con Salsa 
de Tomate. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - 
C.A.B.A. - C.P. C1073ABA. Plazo y horario: 
Lunes a viernes de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Av. 
9 de Julio 1925 - Piso 19 - C.A.B.A. - C.P. 
C1073ABA. Plazo y horario: Lunes a viernes 
de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - C.A.B.A. - C.P. 
C1073ABA. Plazo y horario: Lunes a viernes 
de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Nueva fecha del acto de apertura: Lugar/ 
Dirección: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - 
C.A.B.A. - C.P. C1073ABA. Día y hora: El 05 
de julio de 2012, a las 12.00 hs. 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse 
a cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la Ofici- 
na Nacional de Contrataciones, www.argentina- 
compra.gov.ar, Acceso Directo "Contrataciones 
Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 64288/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 53/2012 
Ejercicio: 2012 
Expediente N° E-13947-2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Conserva de Carne Mixta con Salsa 
de Tomate. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - 
C.A.B.A. - C.P. C1073ABA. Plazo y horario: 
Lunes a viernes de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Av. 
9 de Julio 1925 - Piso 19 - C.A.B.A. - C.P. 
C1073ABA. Plazo y horario: Lunes a viernes 
de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - C.A.B.A. - C.P. 
C1073ABA. Plazo y horario: Lunes a viernes 
de 10 a 13 y 14 a 17 hs. 

Nueva fecha del acto de apertura: Lugar/ 
Dirección: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 19 - 
C.A.B.A. - C.P. C1073ABA. Día y hora: El 05 
de julio de 2012 a las 13.00 hs. 



VEHÍCULOS ef. suelo, automot, 

ACOPLADOS, CICLISMO 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 

POLICÍA DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 

Expediente N° EXPPSA- 

S02:0000630/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Automóviles tipo sedán y utilitarios 
para ser utilizados por esta Policía de Segu- 
ridad Aeroportuaria. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Policía de Seguridad Aeroportua- 
ria - Departamento de Compras - Autopista 
Ricchieri Salida Km. 25 - Instituto de Forma- 
ción Ezeiza (I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. 
As. Plazo y horario: De 10.00 a 16.00 horas 
en días hábiles administrativos hasta el día y 
horario fijado para el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: 
Policía de Seguridad Aeroportuaria - Depar- 
tamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I.F.E.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y 
horario: De 10.00 a 16.00 horas en días hábi- 
les administrativos hasta el día y horario fijado 
para el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - 
Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 
23 de julio de 2012 - 12.00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 15/06/2012 N° 65593/12 v. 18/06/2012 



VESTUARIO, EQUIPOS 
INDIVIDUALES, DISTINTIVOS 



NOTA: El Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse 
a cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el sitio Web de la Ofici- 



GENDARMERIA NACIONAL 
ARGENTINA 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE 
GENDARMERÍA NACIONAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 26/2012 
Expediente N° SN 2-5007/28 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de Calzados varios. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo de reproducción del pliego: Pesos 
cincuenta ($ 50,00). 

Retiro/compra y obtención de pliegos: Lu- 
gar/Dirección: Departamento Contrataciones 
de la Dirección de Administración Financie- 
ra, sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er. 
Piso, Edificio Centinela, Buenos Aires. Plazo y 
horario: Días hábiles de 08.30 a 13.30 horas. 

IMPORTANTE: El Pliego de Bases y Con- 
diciones Particulares de este procedimiento 
podrá ser obtenido con el fin de presentarse 
a cotizar o consultado en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
"Sala de Aperturas" Departamento Contra- 
taciones de la Dirección de Administración 
Financiera, sito en Av. Antártida Argentina 
1480, 3er. Piso, Edificio Centinela - C.A.B.A. 
- CP 1104. Plazo y horario: Hasta una (1) hora 
antes al día y hora fijados para la apertura de 
ofertas. 
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Cierre de ofertas: 17 de julio de 2012 a las 
11.00 horas. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: "Sala 
de Aperturas" Departamento Contrataciones 
de la Dirección de Administración Financiera, 
sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, 
Edificio Centinela, C.A.B.A. - CP 1104. Día y 
hora: 17 de julio de 2012 - 12.00 hs. 

e. 15/06/2012 N° 66355/12 v. 18/06/2012 



Obras 



ARQUITECTURA 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE MISIONES 
MINISTERIO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - USCEPP 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 
- USCEPP N° 09/12 

Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Educación Técnico 
Profesional 

OBJETO: Refacción integral en la Esc. de 
Comercio N° 18 de Posadas, Departamento 
Capital, Provincia de Misiones. 

En el marco del Programa Nacional de Re- 
facción Integral de Edificios del INET - Pro- 
yecto Resolución CFE N° 51, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública Nacional. 

Presupuesto oficial: $ 3.912.601,60.- 

Garantía de oferta exigida: $ 39.126,02 (1%) 

Plazo de ejecución: 365 días corridos. 

Fecha y hora de la apertura: 16 de Julio de 
2012 a las 9 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2 o - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 1.500,00.- 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 
Proyectos Especiales (USCEPP) - Chacra 172 
- Centro Cívico - Edificio 3° - Piso 2 o - Posa- 
das - Misiones. Tel. 03752-447362 

Financiamiento: Instituto Nacional de Edu- 
cación Técnica (INET). 

e. 04/06/2012 N° 59893/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE MISIONES 
MINISTERIO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - USCEPP 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
- USCEPP N° 10/12 

Programa Nacional de Refacción 

Integral de Edificios de Educación Técnico 

Profesional 

OBJETO: Refacción integral en la Esc. 
Pcial. de Instrucción y Perfeccionamiento 
Aeronáutico (EPIPA) "Benjamín Matienzo" 
de Posadas, Departamento Capital, Provin- 
cia de Misiones. 

En el marco del Programa Nacional de Re- 
facción Integral de Edificios del INET - Pro- 
yecto Resolución CFE N° 51, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública Nacional. 

Presupuesto oficial: $ 3.003.078,48. 

Garantía de oferta exigida: $ 30.030,78 (1%) 

Plazo de ejecución: 365 días corridos. 

Fecha y hora de la apertura: 16 de Julio de 
2012 a las 10 hs. 

Lugar: Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2 o - 
Posadas - Misiones. 

Valor del pliego: $ 1.500,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Oficina 
de Adquisiciones de la Unidad Sectorial de 
Coordinación y Ejecución de Programas y 



Proyectos Especiales (USCEPP) - Chacra 172 
- Centro Cívico - Edificio 3 o - Piso 2° - Posa- 
das - Misiones. Tel. 03752-447362 

Financiamiento: Instituto Nacional de Edu- 
cación Técnica (INET). 

e. 04/06/2012 N° 59890/12 v. 25/06/2012 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA 
SERVICIO ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO DE LA ARMADA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MATERIAL DE LA ARMADA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 
POR LEY DE OBRAS 
PUBLICAS N° 13.064 
Expediente/s: PYDE, 3JY N° 16/12 

Obra: Demolición, relleno y retiro de 
Escombros. 

Sitio de ejecución: En el Predio del Polo 
Educativo de la Armada en Vicente López - 
Provincia de Buenos Aires. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso 
- Of. 159 - Capital Federal - De lunes a jue- 
ves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 08.00 a 
12.00 hs. Hasta el día anterior a la fecha de 
apertura. 

Valor del pliego: $ 526,00. 

Importe de garantía: $ 5.266,00.- 

Lugar de presentación de las ofertas y acto 
de apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 
Piso, Of. 162 - Capital Federal. Hasta el día y 
hora del acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 06 de agos- 
to de 2012- 10.00 horas. 

e. 08/06/2012 N° 56651/12 v. 29/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

GOBIERNO DE SAN JUAN 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

PLAN DE OBRAS 

OBJETO: Ampliación y Refacción en el 
marco del Programa de Formación para el 
trabajo de Jóvenes y Adultos: Anexo de Ca- 
pacitación Laboral Tomás Alva Edison - Es- 
cuela República de Chile. 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el 
llamado a Licitación Pública 

Presupuesto Oficial: $ 1.761.663,50. 

Garantía de oferta exigida: 1% 

Fecha de apertura: 24/07/2012 - Hora 09:00 
hs. 

Lugar: Sala de Licitaciones del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas - Centro Cívico - 2° 
Piso -Núcleo 6 - Capital - San Juan. 

Plazo de entrega: 240 días corridos. 

Valor del pliego $ 1.000,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Coordi- 
nación General de Infraestructura Escolar - 
Centro Cívico - 2° Piso - Capital - San Juan. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 11/06/2012 N° 64162/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

GOBIERNO DE LA RIOJA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Plan de Obras 

OBJETO: Construcción Sala de Jardín 
Anexo - Ampliación y refacción Esc. N° 98 - 
Totoral - Dpto. Rosario V. Peñaloza. 

En el marco del Plan de Obras se anuncia 
el Llamado a: 

Licitación Pública N° 01/12. 

Presupuesto Oficial: $ 1.677.471,19 

Garantía de oferta exigida: 1% de Presu- 
puesto Oficial 



Fecha de apertura de Sobres: 19/07/2012 - 
Hora: 09:00. 

Lugar: Sala de Situación - Ministerio de 
Educación Ciencia y Tecnología. 

Calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 5300 
- La Rioja. 

Plazo de Entrega: 300 días 

Lugar de adquisición de pliegos: Dirección 
General de Proyectos Av. Ortiz de Ocampo 
N° 1700 -La Rioja. 

Valor de pliego: $ 800,00 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 11/06/2012 N° 63285/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

GOBIERNO DE LA RIOJA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Establecimientos 
de Educación Técnica Profesional 

OBJETO: Ampliación y Rehabilitación Es- 
cuela Agropecuaria "Wolf Schcolnik", Fa- 
matina, Dpto. Famatina. 

En el marco del Programa Nacional de 
Refacción Integral de Edificios de Estableci- 
mientos de Educación Técnica Profesional se 
anuncia el Llamado a: 

Licitación Pública N° 01/12. 

Presupuesto oficial: $ 4.400.107,90 

Garantía de oferta exigida: 1% de Presu- 
puesto Oficial. 

Fecha de apertura de sobres: 19/07/2012 - 
Hora: 11:00. 

Lugar: Sala de Situación - Ministerio de 
Educación Ciencia y Tecnología 

Calle Catamarca N° 65 - 1 o Piso - CP 5300 
- La Rioja. 

Plazo de entrega: 365 días 

Lugar de adquisición de pliegos: Dirección 
General de Proyectos Av. Ortiz de Ocampo 
N° 1700 - La Rioja. 

Valor de pliego $ 1.500,00 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 11/06/2012 N° 63286/12 v. 02/07/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un prés- 
tamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar parcialmente el costo del Progra- 
ma de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa (PROMEDU II), y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos bajo el contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en 'Ampliación y/o Rehabilitación 
de la Escuela Primaria Básica N° 25 y Jardín 
de Infantes N° 931" de la Localidad de Ciuda- 
dela, Distrito de Tres de Febrero. El Plazo de 
construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 



blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional en 
la Unidad Ejecutora Provincial de Programas 
con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) de la 
D.G.C.y E. de la Provincia de Buenos Aires, ofi- 
cial encargado: Arquitecto Pehuen Silva - correo 
electrónico: ueppromedu@gmail.com y revisar 
los documentos de licitación en la dirección in- 
dicada al final de este Llamado (1) Calle 8 N° 713 
e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. Tel. (0221) 426 2700 int. 9410 - Unidad 
Ejecutora Provincial de Programas con Financia- 
miento Externo de la D.G.C.yE. - Área de Infraes- 
tructura de 9:00 a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la di- 
rección indicada abajo (3) Municipalidad de Tres 
de Febrero sita en calle Alberdi N° 4840 a más tar- 
dar a las 9:30 hs. del día 31 de Julio de 2012. Ofer- 
tas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 
Las ofertas se abrirán físicamente en presencia 
de los representantes de los Oferentes que de- 
seen asistir en persona en la dirección indicada al 
final de este Llamado (3) Municipalidad de Tres de 
Febrero sita en calle Alberdi N° 4840 a más tardar 
a las 10:00 hs. del día 31 de julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata - 
Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 2700 
Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - (2) calle 8 
N° 713 de la Ciudad de La Plata. Buenos Aires 
- Unidad Ejecutora Provincial de Programas 
con Financiamiento Externo de la D.G.C.yE. - 
Área de Infraestructura. (3) Municipalidad de 
Tres de Febrero sita en calle Alberdi N° 4840. 

e. 11/06/2012 N° 63383/12 v. 25/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un prés- 
tamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar parcialmente el costo del Progra- 
ma de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa (PROMEDU II), y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos bajo el contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 



Viernes 15 de junio de 201 2 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N u 32.419 



res invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la obra consistente en 
"Ampliación y/o Rehabilitación de la Escuela 
Primaria N° 39" de la Localidad de Guillermo 
Enrique Hudson, Distrito de Berazategui. El 
Plazo de construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Programas 
con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) de la 
D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Aires, oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - correo elec- 
trónico: ueppromedu@gmail.com y revisar los do- 
cumentos de licitación en la dirección indicada al 
final de este Llamado (1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 
de la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argenti- 
na. Tel. (0221) 426 2700 int. 9410 - Unidad Ejecu- 
tora Provincial de Programas con Financiamiento 
Externo de la D.G.C.yE.- Área de Infraestructura 
de 9:00 a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán comprar 
y retirar un juego completo de los Documentos de 
Licitación en castellano. Mediante presentación 
de una solicitud por escrito a la dirección indicada 
al final de este Llamado (2) Calle 8 N° 713 de la 
Ciudad de La Plata, Buenos Aires- Unidad Ejecu- 
tora Provincial de Programas con Financiamiento 
Externo de la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, 
contra el pago de una suma no reembolsable de 
pesos seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá 
pagarse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito estarán a 
cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Berazategui sita en Av. Pte. Néstor C. Kirchner 
y 14 a más tardar a las 13:30 hs. del día 27 de 
julio de 2012. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en persona 
en la dirección indicada al final de este Llama- 
do (3) Municipalidad de Berazategui sita en Av. 
Pte. Néstor C. Kirchner y 14 a más tardar a las 
14:00 hs. del día 27 de julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente al 
UNO por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial encar- 
gado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 8 N° 713 
e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata - Buenos Aires, 
Argentina - Tel. (0221) 426 2700 Int. 9410 - Unidad 
Ejecutora Provincial de Programas con Financia- 
miento Externo de la D.G.C.yE. - Área de Infraes- 
tructura - (2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La 
Plata. Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura. (3) Munici- 
palidad de Berazategui sita en Av. Pte. Néstor O 
Kirchner y 14. 

e. 11/06/2012 N° 63427/12 v. 25/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un prés- 
tamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar parcialmente el costo del Progra- 



ma de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa (PROMEDU II), y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos bajo el contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la obra consistente en 
"Ampliación y/o Rehabilitación de la Escuela 
Primaria N° 53 y Escuela Secundaria N° 20" 
de la Localidad de Lanús, Distrito de Lanús. El 
Plazo de construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional en 
la Unidad Ejecutora Provincial de Programas 
con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) de la 
D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Aires, ofi- 
cial encargado: Arquitecto Pehuen Silva - correo 
electrónico: ueppromedu@gmail.com y revisar 
los documentos de licitación en la dirección in- 
dicada al final de este Llamado (1) Calle 8 N° 713 
e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. Tel. (0221) 426 2700 int. 9410 - Unidad 
Ejecutora Provincial de Programas con Financia- 
miento Externo de la D.G.C.yE. - Área de Infraes- 
tructura de 9:00 a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Lanús sita en Av. Hipólito Yrigoyen. N° 3863 
(Lanús Oeste) a más tardar a las 09:30 hs. del día 
30 de julio de 2012. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en persona 
en la dirección indicada al final de este Llamado 

(3) Municipalidad de Lanús sita en Av. Hipólito 
Yrigoyen. N° 3863 (Lanús Oeste) a más tardar a 
las 10:00 hs. del día 30 de julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial en- 
cargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 8 
N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata - Bue- 
nos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 2700 Int. 
9410 - Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo de la D.G.C.yE. 
- Área de Infraestructura - (2) Calle 8 N° 713 de 
la Ciudad de La Plata. Buenos Aires- Unidad 
Ejecutora Provincial de Programas con Financia- 
miento Externo de la D.G.C.yE. - Área de Infra- 
estructura. (3) Municipalidad de Lanús sita en Av. 
Hipólito Yrigoyen N° 3863 (Lanús Oeste). 

e. 11/06/2012 N° 63429/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
INET - INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 15/2011 

Programa Nacional de Refacción Integral 
de Edificios de Establecimientos de 
Educación Técnico Profesional 

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación del 
siguiente Establecimiento: Escuela: E.S.F.D. 



y T. N° 12 - Localidad: La Plata - Distrito: La 
Plata. 

En el marco del Programa Nacional de 
Refacción Integral de Edificios de Educación 
Técnico Profesional se anuncia el llamado a 
Licitación. 

Presupuesto oficial: $ 2.323.105,29. 

Fecha apertura: 12/07/2012 - 10:00 hs. 

Recepción de ofertas: 12/07/2012 - 09:30 
hs. 

Plazo de obra: 365 días. 

Financiamiento: Ministerio de Educación. 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Consejo Escolar de La Plata, sita en calle 2 
N° 503 esq. 42 (La Plata). 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Ca- 
lle 8 N° 713/ 1900- La Plata. 

Telfax: 0221.4262700 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en la 
Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de la 
Nación Argentina Sucursal calle 12 La Plata 
(1274). 

e. 11/06/2012 N° 63367/12 v. 02/07/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 15/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
de la Escuela Primaria Básica N° 18 y Anexo 
N° 1" de la Localidad de Colonia San Miguel 
Arcángel, Distrito de Adolfo Alsina. El Plazo 
de construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico:ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 
(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 



(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires- Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Adolfo Alsina sita en calle Pellegrini y Riva- 
davia, a más tardar a Ias13:30 hs. del día 3 
de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada 
al final de este Llamado (3) Municipalidad de 
Adolfo Alsina sita en calle Pellegrini y Rivada- 
via, a más tardar a las 14:00 hs. del día 3 de 
agosto de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Pla- 
ta - Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata. 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura. (3) 
Municipalidad de Adolfo Alsina sita en calle 
Pellegrini y Rivadavia. 

e. 11/06/2012 N° 63432/12 v. 25/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 17/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
del Jardín de Infantes N° 928" de la Localidad 
de La Plata, Distrito de La Plata. El Plazo de 
construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gma¡l. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 
(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
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de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Consejo Escolar 
de La Plata sita en calle 2 N° 503 esq. 42 (La 
Plata) a más tardar a las 09:30 hs. del día 
27 de julio de 2012. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada 
al final de este Llamado (3) Consejo Escolar 
de La Plata sita en calle 2 N° 503 esq. 42 (La 
Plata) a más tardar a las 10:00 hs. del día 27 
de julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente al 
UNO por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata - 
Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 2700 
Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - (2) Calle 8 
N° 713 de la ciudad de La Plata. Buenos Aires- 
Unidad Ejecutora Provincial de Programas con 
Financiamiento Externo de la D.G.C.yE. -Área 
de Infraestructura. (3) Consejo Escolar de La 
Plata sita en calle 2 N° 503 esq. 42 (La Plata). 

e. 11/06/2012 N° 63434/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 
Expediente N° 1.500.420/12 del 
Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Obra de re- 
modelación del 3° Subsuelo del edificio sito 
en la Av. Leandro N. Alem N° 650 de la Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires - Ley 13.064. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Presupuesto oficial: Pesos doscientos cua- 
renta y dos mil seiscientos ochenta y cinco 
con cuarenta y un centavos ($ 242.685,41). 

Sistema de Contratación: Ajuste alzado 
relativo. 

Garantía de oferta: Uno por ciento (1%) del 
presupuesto oficial. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Departamento Compras y Contrataciones 
Administración Central, sito en Av. Leandro N. 
Alem N° 650, Piso 5 o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes de 9.30 
a 17.00 hs., hasta tres (3) días hábiles previos a 
la fecha fijada para la apertura. 

Costo del pliego: Sin cargo. 

Retiro de pliegos: Los mismos sólo podrán 
ser retirados personalmente en el Departamen- 
to Compras y Contrataciones Administración 
Central sito en la Avda. Leandro N. Alem N° 650, 
Piso 5 o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o consultados vía Internet de la Página 
www.argentinacompra.gov.ar ingresando al link 
"Contrataciones Vigentes", siendo la fecha tope 
para el retiro de tres (3) días laborables previos 
a la fecha fijada para la apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: De- 
partamento Compras y Contrataciones Admi- 
nistración Central, sito en la Av. Leandro N. 
Alem N° 650, Piso 5 o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Plazo y horario: Por escrito 
y hasta setenta y dos (72) horas hábiles antes 
de la fecha de apertura. 



Visita a obra: Deberá realizarse hasta cinco 
(5) días hábiles antes de la fecha de apertura 
de ofertas, debiendo coordinar con la Direc- 
ción de Infraestructura y Servicios Generales 
a los teléfonos 4310-6410/6143. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Departamento Compras y Contrataciones 
Administración Central, sito en la Av. Leandro 
N. Alem N° 650, Piso 5 o de la Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. Plazo y horario: De 
lunes a viernes de 9.30 a 17.00 hs., hasta las 
11.00 hs. del día 12 de julio de 2012. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Depar- 
tamento Compras y Contrataciones Adminis- 
tración Central, sito en la Av. Leandro N. Alem 
N° 650, Piso 5 o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Plazo y horario: A las 11.00 hs. 
del día 12 de julio de 2012. 

e. 04/06/2012 N° 57806/12 v. 15/06/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE ENTRE RÍOS 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

Expediente N° RECT-UER-542/2012 

OBJETO: Para la ejecución de la Obra Pú- 
blica según Ley 13.064/47, y sus modifica- 
ciones titulada: "Construcción Edificio Nue- 
va Sede Fac. de Trabajo Social - 1ra. Etapa" - 
Universidad Nacional Entre Ríos. Compren- 
de las tareas de: demoliciones; movimiento 
de suelos; ejecución de estructura de H° A", 
mampostería, pisos, carpinterías e instala- 
ciones. Edificio de planta baja y tres pisos, 
habilitado para su uso. 

Sistema de contratación: Ajuste alzado con 
precio tope. 

Sitio de la obra: Calles Av. Ramírez y calle 
Alte. Browm, de la Ciudad de Paraná - Entre 
Ríos. 

Plazo de obra: Trescientos sesenta (360) 
días corridos. 

Consultas: Universidad Nacional de En- 
tre Ríos, Facultad de Trabajo Social, calle 
La Rioja N° 6 (CP 3100) Paraná - Entre Ríos 

- de lunes a viernes de 9 a 12 hs. Tel. 0343- 
4310189, interno N° 19, Fax 0343-4310189, 
interno N°31. 

Correo electrónico: contable@fts.uner.edu. 
ar - Sede del Rectorado de la UNER, calle Eva 
Perón N° 24, Concepción del Uruguay - Entre 
Ríos. Tel 03442-421500/1551. 

Retiro de Pliegos: Dpto. Compras y Contra- 
taciones - Facultad de Trabajo Social - UNER, 
calle La Rioja N° 6, Paraná - Entre Ríos y Dpto. 
Compras y Contrataciones - Sede del Recto- 
rado de la UNER, calle Eva Perón N° 24, Con- 
cepción del Uruguay - Entre Ríos. De lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.- Tel. 03442-421500/1551. 

Presentación y apertura de las ofertas: 

- Universidad Nacional de Entre Ríos - 
Sede del Rectorado, calle Eva Perón N° 24, 
Concepción del Uruguay - Entre Ríos - Tel 
03442-421500/1551. 

Fecha de apertura: 02 de agosto de 2012 - 
Hora: 11:00. 

Valor del pliego: Pesos dos mil quinientos 
($2.500,00). 

Presupuesto oficial: Pesos trece millones 
seiscientos treinta mil seiscientos noventa y 
dos con 11/100 ($ 13.630.692,11). 

Garantía de mantenimiento de oferta: Pe- 
sos ciento treinta y seis mil trescientos siete 
($ 136.307,00). 

e. 30/05/2012 N° 57802/12 v. 19/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 



Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
de la Escuela Primaria N° 16 y Servicios de 
Educación Inicial Mínimos N° 2" de la Locali- 
dad de Ranchos, Distrito de Gral. Paz. El Pla- 
zo de construcción es de 240 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional en 
la Unidad Ejecutora Provincial de Programas 
con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) de la 
D.G.C.y E. de la Provincia de Buenos Aires, oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva — correo 
electrónico: ueppromedu@gmail.com y revisar 
los documentos de licitación en la dirección in- 
dicada al final de este Llamado (1) Calle 8 N° 713 
e/ 46 y 47 de la Ciudad de La Plata, Buenos 
Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 2700 int. 9410 

- Unidad Ejecutora Provincial de Programas con 
Financiamiento Externo de la D.G.C.yE. - Área de 
Infraestructura de 9:00 a 15:00 horas.- 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Gral. Paz sita en calle Obdulio Hernández Castro 
N° 2858 a más tardar a las 12:30 hs. del día 1 de 
agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en persona 
en la dirección indicada al final de este Llamado 

(3) Municipalidad de Gral. Paz sita en calle Ob- 
dulio Hernández Castro N° 2858 a más tardar a 
las 13:00 hs. del día 1 de agosto de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata - 
Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 2700 
Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - (2) calle 8 
N° 713 de la Ciudad de La Plata. Buenos Aires 

- Unidad Ejecutora Provincial de Programas con 
Financiamiento Externo de la D.G.C.yE. - Área 
de Infraestructura. (3) Municipalidad de Gral. Paz 
sita en calle Obdulio Hernández Castro N° 2858. 

e. 11/06/2012 N° 63384/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

Programa de apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Universitaria 

Facultad Regional Santa Cruz - "Segunda 
Etapa Edificio Sede de la Facultad Regional 
Santa Cruz" - Río Gallegos, Santa Cruz. 



Presupuesto oficial: $ 14.007.237,92 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
15/06/12 al 13/07/2012, de lunes a viernes de 
15 a 21 hs. Calle de los Inmigrantes 555 - Río 
Gallegos, Santa Cruz. 

Fecha y hora de apertura: 30/07/12 a las 11 
hs. 

Valor del pliego: $ 14.007,24 

Valor garantía de oferta: 1% del presupues- 
to oficial. 

Consultas, ventas de pliegos y apertura: 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Santa Cruz - Calle de los Inmigran- 
tes 555. 

e. 15/06/2012 N° 66231/12 v. 06/07/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilita- 
ción de la Escuela Primaria N° 138 y Escuela 
Secundaria N° 131" de la Localidad de Villa 
Celina, Distrito de La Matanza. El Plazo de 
construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gma¡l. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 

(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
La Matanza sita en calle Almafuerte N° 3050 
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(San Justo) a más tardar a las 12:30 hs. del día 
31 de julio de 2012. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada 
al final de este Llamado (3) Municipalidad de 
La Matanza sita en calle Almafuerte N° 3050 
(San Justo) a más tardar a las 13:00 hs. del día 
31 de Julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Pla- 
ta - Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata. 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura.- (3) 
Municipalidad de La Matanza sita en calle Al- 
mafuerte N° 3050 (San Justo). 

e. 11/06/2012 N° 63447/12 v. 25/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
de la Escuela Primaria N° 62 y Escuela Secun- 
daria N° 59" de la Localidad de Lanús, Distrito 
de Lanús. El Plazo de construcción es de 365 
días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 
(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 



dirección indicada al final de este Llamado 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Lanús sita en Av. Hipólito Yrigoyen N° 3863 
(Lanús Oeste) a más tardar a las 10:30 hs. del 
día 30 de julio de 2012. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada 
al final de este Llamado (3) Municipalidad de 
Lanús sita en Av. Hipólito Yrigoyen N° 3863 
(Lanús Oeste) a más tardar a las 11:00 hs. del 
día 30 de julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Ca- 
lle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Pla- 
ta - Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - (2) Calle 8 
N° 713 de la Ciudad de La Plata. Buenos Aires - 
Unidad Ejecutora Provincial de Programas con 
Financiamiento Externo de la D.G.C.yE. - Área 
de Infraestructura.- (3) Municipalidad de Lanús 
sita en Av. Hipólito Yrigoyen N° 3863 (Lanús 
Oeste). 

e. 11/06/2012 N° 63448/12 v. 25/06/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 28/2012 
(LEY N° 13.064) 

OBJETO: Reparaciones varias Instituto 
Geriátrico Nuestra Señora de Loreto - Ezei- 
za - Provincia de Buenos Aires. 

Apertura: Viernes 27 de julio de 2012 - 10:00 
horas. 

P. O.: $731.496,- 

Doc. Téc. N° 4462 

Plazo de ejecución: 120 días corridos. 

Valor pliego: $ 700.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el miércoles 
18 de julio de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de Infraestructura - Departamento Obtención 
y Contrataciones - de 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacom- 
pra.gov.ar 

e. 15/06/2012 N° 65967/12 v. 06/07/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 



miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.y.E. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
del Jardín de Infantes N° 918" de la Localidad 
de Tandil, Distrito de Tandil. El Plazo de cons- 
trucción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.y.E. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 

(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.y.E.- Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.y.E. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Tandil sita en calle Belgrano N° 485 a más tar- 
dar a las 1 0:30 hs. del día 2 de agosto de 2012. 
Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamen- 
te en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en persona en la 
dirección indicada al final de este Llamado (3) 
Municipalidad de Tandil sita en calle Belgrano 
N° 485 a más tardar a las 11:00 hs. del día 2 
de agosto de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata - 
Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 2700 
Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.y.E.- Área de Infraestructura - (2) Calle 8 
N° 713 de la Ciudad de La Plata. Buenos Aires 
- Unidad Ejecutora Provincial de Programas 
con Financiamiento Externo de la D.G.C.y.E. 
-Área de Infraestructura. (3) Municipalidad de 
Tandil sita en calle Belgrano N° 485. 

e. 11/06/2012 N° 63386/12 v. 25/06/2012 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA 
SERVICIO ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO DE LA ARMADA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MATERIAL DE LA ARMADA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 
POR LEY DE OBRAS 
PUBLICAS N° 13.064 
Expediente: DIIF, 3HO N° 187/11 

OBRA: Construcción del Jardín Maternal. 

Sitio de ejecución: Base Aeronaval Coman- 
dante Espora. 



Lugar, plazos, horarios de consulta, venta 
de pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, 2 Piso, 
Of. 159, Capital Federal - de lunes a jueves 
de 08.00 a 13.00 hs. y viernes de 08.00 a 
12.00 hs. Hasta el día anterior a la fecha de 
apertura. 
Valor del pliego: $ 12.279,00.- 
Importe de garantía: $ 24.559,00.- 
Lugar de presentación de las ofertas y acto 
de apertura: Avda. Comodoro Py 2055, 2 
Piso, Of. 162, Capital Federal. Hasta el día y 
hora del acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 31 de julio 
de 2012- 10.00 horas. 

e. 05/06/2012 N° 54005/12 v. 26/06/2012 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 43/2012 

(OBRA PUBLICA) 

Expediente N° 024-99-81368528-7-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Repara- 
ción y conservación para la puesta en valor 
de los edificios correspondientes a la Je- 
fatura Regional Bonaerense I, Provincia de 
Buenos Aires. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustase la pro- 
puesta: Unidad de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto oficial total: $ 28.358.149,75. 

Garantía de oferta (1% del valor del Presu- 
puesto oficial): $ 283.581,50. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Podrá ser consultado y bajado de 
la página de internet de ANSES, http://www. 
anses.gov.ar/contrataciones/cartelera. Plazo 
y horarios: Hasta las 24 hs del día 04/07/12. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 
1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horarios: Hasta el día 04/07/12 de 10 
a17hs. 

Jefatura Regional Bonaerense I, sita en la 
calle General Pinto N° 558, Ciudad de Tandil, 
Provincia de Buenos Aires. Plazo y horarios: 
Hasta el día 04/07/12 de 10 a 16 hs. 

Costo del pliego: Sin valor 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 
Hasta el día 23/07/12 a las 10:30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso (C.P. 1054), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: El día 
23/07/12 a las 11:00 hs. 

e. 07/06/2012 N° 57190/12 v. 28/06/2012 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 45/2012 

(OBRA PUBLICA) 

Expediente N° 024-99-81369044-2-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Repara- 
ción y conservación para la puesta en valor 
de los edificios correspondientes a la Je- 
fatura Regional Conurbano I, Provincia de 
Buenos Aires. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustarse la pro- 
puesta: Unidad de Medida 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto Oficial total: $ 28.173.951,04.- 

Garantía de Oferta (1% del valor del Presu- 
puesto Oficial): $ 281.739,51.- 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Di- 
rección: Podrá ser consultado y bajado de 
la página de internet de ANSES: http://www. 
anses.gov.ar/contrataciones/cartelera. Plazo 
y horario: Hasta las 24 hs. del día 11/07/12. 
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Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3° Piso, (C.P. 
1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 11/07/12 de 10 
a17hs. 

Costo del pliego: Sin valor. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso, (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: 
Hasta el día 27/07/12 a las 10.30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Di- 
rección de Contrataciones, ubicada en Av. 
Córdoba N° 720, 3 o Piso, (C.P. 1054) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: El día 
27/07/12 a las 11.00 hs. 

e. 13/06/2012 N° 60123/12 v. 04/07/2012 



MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 46/2012 

(OBRA PUBLICA) 

Expediente N° 024-99-81367609-1-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Re- 
paración y conservación para la puesta 
en valor de los edificios sitos en la Pro- 
vincia de Mendoza, San Juan y San Luis, 
correspondientes a la Jefatura Regional 
Cuyo. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Unidad de Medida 

Condiciones a que debe ajustarse la pro- 
puesta: Unidad de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o 
entregarse las propuestas: Directora de 
Contrataciones. 

Presupuesto Oficial total: $ 26.996.894,63. 

Garantía de oferta (1% del valor del Presu- 
puesto Oficial): $ 269.968,94. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Podrá ser consultado y bajado de la pá- 
gina de internet de ANSES: http://www.anses. 
gov.ar/contrataciones/cartelera. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo 
solicitaran en: Dirección de Contrataciones, 
ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3 o Piso, (C.P. 
1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 12/07/12 de 10 
a17hs. 

Coordinación Administrativa de la Jefatura 
Regional Cuyo, sita en la calle San Lorenzo 
16, Ciudad de Mendoza, Prov. de Mendoza. 
Plazo y horario: Hasta el día 12/07/12 de 9 a 
13 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Coordinación Administrativa de la Jefatura 
Regional Cuyo, sita en la calle San Lorenzo 
16, Ciudad de Mendoza, Prov. de Mendoza. 
Plazo y horario: Hasta el día 30/07/12 a las 
10.30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Co- 
ordinación Administrativa de la Jefatura 
Regional Cuyo, sita en la calle San Lorenzo 
16, 1er. Piso, Ciudad de Mendoza, Prov. de 
Mendoza. Día y hora: El día 30/07/12 a las 
11.00 hs. 

Observaciones: 

Atención de la Mesa de Entradas de la Jefa- 
tura: 9.00 a 13.00 horas. 

e. 13/06/2012 N° 60122/12 v. 04/07/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 
Expediente R.U. N° 1321418 

Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa II 

PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre del 2010. 



2. La Nación Argentina a través del Mi- 
nisterio de Educación ha recibido del Ban- 
co Interamerícano de Desarrollo (BID) un 
Préstamo para financiar parcialmente el 
costo del Programa de Apoyo a la Política 
de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
(PROMEDU II), y se propone utilizar parte de 
los fondos de este préstamo para efectuar 
los pagos bajo el Contrato Préstamo BID 
N° 2424/OC-AR. 

3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de 
la Provincia de Entre Ríos invita a los Ofe- 
rentes elegibles a presentar ofertas selladas 
para contratar la ejecución de la Licitación 
Pública N° 05/2012 correspondiente a la 
Obra: Ampliación y Refacción de la Escuela 
N° 7 "Esteban Echeverría" de la Ciudad de 
Victoria. La ampliación propone la cons- 
trucción del espacio comedor-cocina con 
un ingreso independiente para abasteci- 
miento de la cocina. En este sector tam- 
bién se construirá el área administrativa. 
Además, se proponen como talleres de la 
jornada extendida: un taller multipropósito; 
una Sala de Informática, que se vinculará 
directamente con la biblioteca creando un 
espacio unificado, multifuncional, y con una 
extensión hacia el jardín lateral (patio de 
arte). Se complementará con Aulas Comu- 
nes, un espacio semicubierto, y un nuevo 
núcleo sanitario. También, teniendo en 
cuenta la situación actual de la escuela se 
hace necesario las reparaciones de secto- 
res claves que hacen al funcionamiento dia- 
rio del establecimiento, cambio total de cu- 
biertas existentes, reparación de aberturas, 
ejecución de un nuevo tanque de reserva, 
con inclusión de un pozo de bombeo para 
extracción de agua para consumo. 

El plazo de construcción es de 270 días. 

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
merícano de Desarrollo titulada Políticas para 
la Adquisición de Obras y Bienes financiados 
por el Banco Interamerícano de Desarrollo 
(BID), y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en los Do- 
cumentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Entre 
Ríos, Coordinadora General PROMEDU II - 
UEJ Entre Ríos, Psp. María Elena Ojeda, pro- 
medu_er@yahoo.com. ar y revisar los docu- 
mentos de licitación en la dirección indicada 
al final de este Llamado. 

6. Los requisitos de calificación incluyen: 
a) Elegibilidad (pertenecer a países miem- 
bros), b) información sobre litigios, c) situa- 
ción financiera, d) antecedentes técnicos y 
e) capacidad de contratación según criterios 
establecidos en el PBCG. No se otorgará un 
Margen de Preferencia a contratistas o AP- 
CAs nacionales. 

7. Los Oferentes interesados podrán com- 
prar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en español, mediante presenta- 
ción de una solicitud por escrito a la dirección 
indicada al final de este Llamado, y contra el 
pago de una suma no reembolsable de $ 900 
(Pesos Novecientos). Esta suma podrá pagar- 
se mediante Depósito en Cuenta Corriente del 
Banco Nación N° 39000780/87. El documento 
será enviado por correo. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo a más tardar a las 
9:00 hs del día 20 de julio de 2012. Ofertas 
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán recha- 
zadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir, en la dirección indicada al final 
de este Llamado, a las 10:00 hs del día 20 de 
Julio de 2012. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompa- 
ñadas de una Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta por el monto de $ 27.911,37 (Pesos 
veintisiete mil novecientos once con 37/100). 

10. Las direcciones referidas arriba son: 
Para la presentación de ofertas: En la Uni- 
dad Ejecutora Provincial sito en calle 9 de Ju- 
lio N° 317 de la Ciudad de Paraná - Provincia 
de Entre Ríos (CP 3100). 

Para el Acto de apertura de ofertas: En la 
Unidad Ejecutora Provincial sito calle 9 de Ju- 
lio N° 361 de la Ciudad de Paraná - Provincia 
de Entre Ríos (CP 3100). 

Nombre del oficial encargado: Coordinado- 
ra General PROMEDU II - UEJ Entre Ríos Psp. 
María Elena Ojeda. 

Horarios de oficina: 7:00 hs. a 13:00 hs. 
e. 06/06/2012 N° 60803/12 v. 19/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamerícano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
del Centro Educativo para la Producción To- 
tal N° 34 y la Escuela Primaria N° 11" de la 
Localidad de Ochandio, Distrito de San Ca- 
yetano. El Plazo de construcción es de 365 
días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
merícano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 

(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a 
la dirección indicada abajo (3) Municipali- 
dad de San Cayetano sita en Av. San Martín 
N° 3594 a más tardar a las 11:30 hs. del día 
6 de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada 
al final de este Llamado (3) Municipalidad de 
San Cayetano sita en Av. San Martín N° 3594 
a más tardar a las 12:00 hs. del día 6 de agos- 
to de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 



8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Pla- 
ta - Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata. 
Buenos Aires- Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura. - (3) Mu- 
nicipalidad de San Cayetano sita en Av. San 
Martín N° 3594. 

e. 11/06/2012 N° 63410/12 v. 25/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamerícano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
del Jardín de Infantes N° 3 y la Escuela Prima- 
ria Básica N° 24" de la Localidad de Roberto 
J. Payró, Distrito de Magdalena. El Plazo de 
construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
merícano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico:ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 

(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad 
de Magdalena sita en calle Brenan N° 970 a 
más tardar a las 09:30 hs. del día 1 de agosto 
de 2012. Ofertas electrónicas no serán per- 
mitidas. Las ofertas que se reciban fuera del 
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plazo serán rechazadas. Las ofertas se abri- 
rán físicamente en presencia de los represen- 
tantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona en la dirección indicada al final de 
este Llamado (3) Municipalidad de Magdalena 
sita en calle Brenan N° 970 a más tardar a las 
10:00 hs. del día 1 de agosto de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente al 
UNO por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Plata 
- Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura - 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata. 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura. (3) Muni- 
cipalidad de Magdalena sita en Calle Brenan 
N° 970. 

e. 11/06/2012 N° 63414/12 v. 25/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
Expediente R.U. N° 1321425 

Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa II 

PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre del 2010. 

2. La Nación Argentina a través del Minis- 
terio de Educación ha recibido del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) un Prés- 
tamo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa II (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
Contrato Préstamo BID N° 2424/OC-AR. 

3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la 
Provincia de Entre Ríos invita a los Oferentes 
elegibles a presentar ofertas selladas para 
contratar la ejecución de la Licitación Pública 
N° 06/2012 correspondiente a la Obra: Am- 
pliación de la Escuela N° 6 "Victoriano Mon- 
tes" de la Ciudad de Gualeguay. La ampliación 
de la escuela se plantea sobre el sector nor- 
te, cerrando de esta manera el patio central 
existente. Esta nueva edificación se vinculará 
a la anterior a través de dos galerías que se 
proyectan conectadas a las circulaciones 
existentes. La ampliación consiste en la eje- 
cución de un Salón Multipropósito, dos aulas, 
un núcleo de sanitarios completo y el Centro 
de Recursos Pedagógicos. El casco original 
de la escuela se encuentra constructivamente 
en buen estado, con escaso mantenimiento, 
por lo que se propone realizar trabajos de 
pintura general y detalles menores. 

El plazo de construcción es de 180 días. 

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo titulada Políticas para 
la Adquisición de Obras y Bienes financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en los Do- 
cumentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Entre 
Ríos, Coordinadora General PROMEDU II - 
UEJ Entre Ríos, Psp. María Elena Ojeda, pro- 
medu_er@yahoo.com. ar y revisar los docu- 
mentos de licitación en la dirección indicada 
al final de este Llamado. 

6. Los requisitos de calificación incluyen: 
a) Elegibilidad (pertenecer a países miem- 
bros), b) información sobre litigios, c) situa- 
ción financiera, d) antecedentes técnicos y 
e) capacidad de contratación según criterios 
establecidos en el PBCG. No se otorgará un 
Margen de Preferencia a contratistas o AP- 
CAs nacionales. 

7. Los Oferentes interesados podrán com- 
prar un juego completo de los Documentos 



de Licitación en español, mediante presenta- 
ción de una solicitud por escrito a la dirección 
indicada al final de este Llamado, y contra el 
pago de una suma no reembolsable de $ 900 
(Pesos Novecientos). Esta suma podrá pagar- 
se mediante Depósito en Cuenta Corriente del 
Banco Nación N° 39000780/87. El documento 
será enviado por correo. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo a más tardar a las 
10:00 hs. del día 20 de julio de 2012. Ofertas 
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán recha- 
zadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir, en la dirección indicada al final 
de este Llamado, a las 11:00 hs. del día 20 de 
julio de 2012. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompa- 
ñadas de una Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta por el monto de $ 18.242,37 (Pesos 
dieciocho mil doscientos cuarenta y dos con 
37/100). 

10. Las direcciones referidas arriba son: 
Para la presentación de ofertas: En la Uni- 
dad Ejecutora Provincial sito en calle 9 de Ju- 
lio N° 317 de la Ciudad de Paraná - Provincia 
de Entre Ríos (CP3100). 

Para el acto de apertura de ofertas: En la 
Unidad Ejecutora Provincial sito calle 9 de Ju- 
lio N° 361 de la Ciudad de Paraná - Provincia 
de Entre Ríos (CP3100). 

Nombre del oficial encargado: Coordinado- 
ra General PROMEDU II - UEJ Entre Ríos Psp. 
María Elena Ojeda. 

Horarios de oficina: 7:00 hs a 13:00 hs. 

e. 06/06/2012 N° 60807/12 v. 19/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
de la Escuela Secundaria Básica N° 34" de la 
Localidad de Berazategui, Distrito de Beraza- 
tegui. El Plazo de construcción es de 365 días 
corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 
(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 



6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 
(2) Calle 8 N° 713 de la ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Berazategui sita en Av. Pte. Néstor O Kirch- 
ner y 14 a más tardar a las 12:30 hs. del día 
27 de julio de 2012. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada 
al final de este Llamado (3) Municipalidad de 
Berazategui sita en Av. Pte. Néstor O Kirch- 
ner y 14 a más tardar a las 13:00 hs. del día 27 
de julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Pla- 
ta - Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE.- Área de Infraestructura - 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata. 
Buenos Aires- Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE. - Área de Infraestructura. - (3) 
Municipalidad de Berazategui sita en Av. Pte. 
Néstor O Kirchner y 14. 

e. 11/06/2012 N° 63416/12 v. 25/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
del Jardín de Infantes N° 905" de la Localidad 
de Valeria del Mar, Distrito de Pinamar. El Pla- 
zo de construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 



en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 

(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.yE.- Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Pinamar sita en Av. Shaw N° 18 a más tardar 
a las 15:30 hs. del día 2 de agosto de 2012. 
Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamen- 
te en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en persona en 
la dirección indicada al final de este Llamado 

(3) Municipalidad de Pinamar sita en Av. Shaw 
N° 18 a más tardar a las 16:00 hs. del día 2 de 
agosto de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente al 
UNO por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Pla- 
ta - Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE.- Área de Infraestructura - 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata. 
Buenos Aires- Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura.- (3) Muni- 
cipalidad de Pinamar sita en Av. Shaw N° 18. 

e. 11/06/2012 N° 63418/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
INET - INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 9/2010 

Programa Nacional de Refacción 

Integral de Edificios de Establecimientos de 

Educación Técnico Profesional 

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación del 
siguiente Establecimiento: Escuela: E.E.T. 
N° 8 - Localidad: Haedo - Distrito: Morón. 

En el marco del Programa Nacional de 
Refacción Integral de Edificios de Educación 
Técnico Profesional se anuncia el llamado a 
Licitación. 

Presupuesto oficial: $ 1.747.295,50.- 

Fecha apertura: 12/07/2012 - 13:00 hs. 

Recepción de ofertas: 12/07/2012 - 12:30 
hs. 

Plazo de obra: 240 días. 

Financiamiento: Ministerio de Educación. 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Morón - Calle Alte. Brown 
N° 946 -Morón. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Ca- 
lle 8 N° 713/ 1900- La Plata. 

Telfax: 0221.4262700 



Viernes 15 de junio de 201 2 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N u 32.419 



10 



Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en la 
Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de la 
Nación Argentina Sucursal calle 12 La Plata 
(1274). 

e. 11/06/2012 N° 63380/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
INET - INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UEPPFE - UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 9/2011 

Programa Nacional de Refacción 

Integral de Edificios de Establecimientos de 

Educación Técnico Profesional 

OBJETO: Ampliación y/o rehabilitación 
del siguiente Establecimiento: Escuela: 
E.E.S.T. N° 3 - Localidad: Mar del Plata - Dis- 
trito: Gral. Pueyrredón. 

En el marco del Programa Nacional de 
Refacción Integral de Edificios de Educación 
Técnico Profesional se anuncia el llamado a 
Licitación. 

Presupuesto oficial: $ 4.092.647,06.- 

Fecha apertura: 19/07/2012 - 15:00 hs. 

Recepción de ofertas: 19/07/2012 - 14:30 
hs. 

Plazo de obra: 365 días. 

Financiamiento: Ministerio de Educación. 

Lugar de apertura y recepción de ofertas: 
Municipalidad de Gral. Pueyrredón - Calle Hi- 
pólito Yrigoyen N° 1627 - Mar del Plata. 

Consulta y adquisición de pliegos: 
U.E.P.P.F.E. - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo / Ca- 
lle 8 N° 713/ 1900- La Plata. 

Telfax: 0221.4262700 

Valor de los pliegos: $ 600.- 

La adquisición del pliego se hará contra 
presentación de constancia de depósito en la 
Cuenta Corriente N° 71.400.087/43 Bco. de la 
Nación Argentina Sucursal calle 12 La Plata 
(1274). 

e. 11/06/2012 N° 63365/12 v. 02/07/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DE PROGRAMAS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA POLÍTICA 
DE MEJORAMIENTO DE 
LA EQUIDAD EDUCATIVA II 
PROMEDU II 
LICITACIÓN PUBLICA N° 09/2012 

Se Anuncia el Llamado a Licitación Pública 
Préstamo 2424/OC-AR 

1 - Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 783 del 30 
de Septiembre de 2010. 

2 - El Gobierno Argentino ha solicitado un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU 
II), y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el 
contrato 2424/OC-AR. 

3 - La Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo 
(U.E.P.P.F.E.) de la D.G.C.yE. de la Provincia 
de Buenos Aires invita a los Oferentes elegi- 
bles a presentar ofertas selladas para la obra 
consistente en "Ampliación y/o Rehabilitación 
de la Escuela Primaria N° 92 y la Escuela 
Secundaria Básica N° 37" de la Localidad de 
Bánfield, Distrito de Lomas de Zamora. El Pla- 
zo de construcción es de 365 días corridos. 

4 - La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública esta- 



blecidos en la publicación del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles según 
se define en los Documentos de Licitación. 

5 - Los Oferentes elegibles que estén inte- 
resados podrán obtener información adicional 
en la Unidad Ejecutora Provincial de Progra- 
mas con Financiamiento Externo (U.E.P.P.F.E.) 
de la D.G.C.yE. de la Provincia de Buenos Ai- 
res, oficial encargado: Arquitecto Pehuen Sil- 
va - correo electrónico: ueppromedu@gmail. 
com y revisar los documentos de licitación en 
la dirección indicada al final de este Llamado 

(1) Calle 8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Tel. (0221) 426 
2700 int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo de 
la D.G.C.y E.- Área de Infraestructura de 9:00 
a 15:00 horas. 

6 - Los requisitos de calificación incluyen 
una lista de requisitos clave técnico, financie- 
ros, legales conforme lo estipulado en el Plie- 
go. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales. 

7 - Los Oferentes interesados podrán com- 
prar y retirar un juego completo de los Docu- 
mentos de Licitación en castellano. Mediante 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este Llamado 

(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata, 
Buenos Aires - Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura, contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos 
seiscientos ($ 600,00). Esta suma podrá pa- 
garse mediante depósito bancario a la cuenta 
N° 7140015620 Banco de la Nación Argentina. 
Los gastos generados por tal depósito esta- 
rán a cargo de la empresa adquirente. 

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo (3) Municipalidad de 
Lomas de Zamora sita en calle Manuel Castro 
N° 220 a más tardar a las 13:30 hs. del día 
30 de julio de 2012. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada 
al final de este Llamado (3) Municipalidad de 
Lomas de Zamora sita en calle Manuel Castro 
N° 220 a más tardar a las 14:00 hs. del día 30 
de Julio de 2012. 

9 - Todas las ofertas deberán estar acom- 
pañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de Oferta, por el monto mínimo equivalente 
al uno por ciento (1%) del precio de la Oferta. 

10 - Las direcciones referidas son: oficial 
encargado: Arquitecto Pehuen Silva - (1) Calle 
8 N° 713 e/46 y 47 de la Ciudad de La Pla- 
ta - Buenos Aires, Argentina - Tel. (0221) 426 
2700 Int. 9410 - Unidad Ejecutora Provincial 
de Programas con Financiamiento Externo 
de la D.G.C.yE.- Área de Infraestructura - 
(2) Calle 8 N° 713 de la Ciudad de La Plata. 
Buenos Aires- Unidad Ejecutora Provincial de 
Programas con Financiamiento Externo de la 
D.G.C.yE. - Área de Infraestructura.- (3) Mu- 
nicipalidad de Lomas de Zamora sita en calle 
Manuel Castro N° 220. 

e. 11/06/2012 N° 63421/12 v. 25/06/2012 



BUENOS AIRES LA PROVINCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN 
PLAN DE OBRAS 2011-2012 
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA 
DISPOSICIÓN N° 33/12 del 
30 de mayo de 2012 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
a través de la Dirección General de Cultura y 
Educación, llama a Licitación Pública para la 
contratación y realización de las siguientes 
Obras de Infraestructura Escolar: 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-SB N° 158/EP N° 198. 

Presupuesto Oficial: $ 2.241.629,19 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18-6- 
12 al 29-6-12, en la sede del Consejo Es- 
colar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 



Salta de la Localidad de San Justo -Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000 - del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-SB N° 16/EP N° 40. 

Presupuesto Oficial: $ 2.277.691,20 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18-6- 
12 al 29-6-12, en la sede del Consejo Es- 
colar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 
Salta de la Localidad de San Justo -Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000 - del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-SB N° 189/EP N° 70. 

Presupuesto Oficial: $ 2.277.862,80 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18-6- 
12 al 29-6-12, en la sede del Consejo Es- 
colar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 
Salta de la Localidad de San Justo -Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000 - del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-SB N° 72/EP N° 191. 

Presupuesto Oficial: $ 2.562.458,44 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18-6- 
12 al 29-6-12, en la sede del Consejo Es- 
colar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 
Salta de la Localidad de San Justo -Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000 - del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-ES N° 7 (Ex EM N° 7). 

Presupuesto Oficial: $ 1.483.019,80 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18-6- 
12 al 29-6-12, en la sede del Consejo Es- 
colar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 
Salta de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000 - del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 



OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-SB N° 127/EP N° 124. 

Presupuesto Oficial: $ 1.805.527,31 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18-6- 
12 al 29-6-12, en la sede del Consejo Es- 
colar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 
Salta de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 



Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000 - del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-SB N° 186/EP N° 97. 

Presupuesto Oficial: $ 1.768.731,61 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18- 
6-12 al 29-6-12, en la sede del Consejo 
Escolar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 
Salta de la Localidad de San Justo - Tel: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000-del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

OBJETO: Ampliación de Edificio - La Ma- 
tanza-SB N° 34/EP N° 93. 

Presupuesto Oficial: $ 1.832.422,58 

Garantía de oferta exigida: 1% del Presu- 
puesto oficial. 

Consulta y venta de pliegos: Del 18-6- 
12 al 29-6-12, en la sede del Consejo Es- 
colar del Distrito, calle Kennedy y Salta 
de la Localidad de San Justo - Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Fecha de apertura: 18-7-12 en sede del 
Consejo Escolar del Distrito, calle Kennedy y 
Salta de la Localidad de San Justo -Tel.: (011) 
4484-2036/4441-5583. 

Valor de los pliegos: $ 800. Dicho monto 
deberá depositarse en la Cta. Cte N° 190/4 de 
la Sucursal 2000 - del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 12/06/2012 N° 64060/12 v. 03/07/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE MENDOZA 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 

Plan de Obras 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el 
llamado a Licitaciones Públicas: 

LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2012 

OBJETO: Ampliación, refuncionalización 
y rehabilitación edificio Escolar 4-159 "Cé- 
sar Milstein", Lavalle, Mendoza. 

Presupuesto Oficial: $ 3.326.195,81 

Garantía de oferta exigida: $ 33.261,95 

Fecha de apertura: 23/07/2012 - Hora: 
10:00 hs. 

Lugar: Avda. San Martín 253, 1 o Piso, Ciu- 
dad - Mendoza 

Plazo de entrega: 12 meses 

Valor del pliego: $ 2.000,00 

Venta del pliego: Pasaje Lemos 535 - Ciu- 
dad - Mza. 

Lugar de adquisición y consulta del plie- 
go: Avda. San Martín 253, 1 o Piso, Ciudad, 
Mendoza. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 

OBJETO: Ampliación y refuncionalización 
edificio Escolar 4-180 "Inmigrantes Italia- 
nos", Guaymallén, Mendoza. 

Presupuesto Oficial: $ 2.357.544,66 

Garantía de oferta exigida: $ 23.575,44 

Fecha de apertura: 23/07/2012 - Hora: 11:30 hs. 

Lugar: Avda. San Martín 253, 1 o Piso, Ciu- 
dad - Mendoza. 

Plazo de entrega: 10 meses 

Valor del pliego: $ 2.000,00 

Venta del pliego: Pasaje Lemos 535 - Ciu- 
dad - Mza. 

Lugar de adquisición y consulta del plie- 
go: Avda. San Martín 253, 1 o Piso, Ciudad, 
Mendoza 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 14/06/2012 N° 64667/12 v. 05/07/2012 
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 132/2012 
OBRA PUBLICA (Ajuste Alzado) 
Expediente N° 14-01489/09 (3 Cuerpos) 

OBJETO: Contratar los trabajos de im- 
permeabilización de la terraza del edificio 
ubicado en la calle Entre Ríos N° 282, de la 
Ciudad de San Juan, Provincia homónima, 
sede de los Juzgados Federales N° 1 y 2 del 
lugar, encuadrando dicho procedimiento en 
lo previsto por la Ley 13.064. 

La Administración General del Poder Judi- 
cial de la Nación comunica la apertura de las 
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. 
N° 463/12 para la Licitación Pública N° 132/12 
Obra Pública (Ajuste Alzado). 

Presupuesto oficial: Pesos quinientos noven- 
ta y tres mil setecientos veinticinco ($ 593.725). 

Valor del pliego: Pesos trescientos ($ 300). 

Importe de la Garantía: Pesos cinco mil nove- 
cientos treinta y siete con veinticinco centavos 
($ 5.937,25). 

Adquisición del pliego: Hasta el día 02/08/12 
inclusive, en la Dirección General de Infraes- 
tructura Judicial del Poder Judicial de la Na- 
ción, Departamento de Coordinación Técnica, 
sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5 o 
Piso, Of. 50, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 8:00 a 13:00 horas. Mediante el 
correspondiente recibo, se deberá acreditar el 
pago previamente efectuado en la Tesorería de 
la Dirección General de Administración Finan- 
ciera del Poder Judicial de la Nación, sito en la 
calle Sarmiento 877, Piso 4 o , Capital Federal, de 
lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs; o en la Habili- 
tación de los Juzgados Federales de San Juan, 
Entre Ríos N° 282, de la Ciudad de San Juan. 
Serán desestimadas las ofertas de los propo- 
nentes que no hubieran adquirido previamente 
la documentación que se refiere en el Artículo 
3 o de las Cláusulas Especiales "Adquisición del 
Pliego". 

En sitio web: www.pjn.gov.ar 

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 
06/08/12 inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30 
horas. Debiendo coordinar con la Habilitación 
de los Juzgados Federales de San Juan (Entre 
Ríos N° 282 de la Ciudad de San Juan, TE 0264- 
422-7626), fecha y hora de visita a efectos de 
recabar la pertinente constancia, firmada por la 
Habilitación citada, a efectos de cumplimentar 
dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de 
consultas: Hasta el día 08/08/12 inclusive, en 
la Mesa de Entradas y Salidas de la Direc- 
ción General de Infraestructura Judicial, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8 o , 
Oficina 80, Capital Federal, de lunes a viernes 
de 7:30 a 13:30 hs., a solicitud escrita de los 
interesados. La versión digital de la consulta 
(archivo Word) deberá ser enviada por correo 
electrónico a dij.coordinacion-tecnica@pjn. 
gov.ar; la repartición mencionada producirá 
las respuestas correspondientes hasta 2 (dos) 
días hábiles anteriores a la fecha de apertura 
de la Licitación. 

IMPORTANTE: Se deja constancia que du- 
rante el receso judicial "Julio 2012", compren- 
dido entre los días 16 y 27 de Julio inclusive 
del corriente año; no se venderán Pliegos ni se 
realizarán aclaraciones de oficio ni evacuación 
de consultas. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Departa- 
mento de Compras de la Dirección General de 
Administración Financiera del Poder Judicial de 
la Nación, sita en Sarmiento 877, 1 o Subsuelo 
(Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 15 de 
agosto de 2012 a las 11:00 hs. 

e. 11/06/2012 N° 62081/12 v. 02/07/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 42/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica 

el llamado a Licitación Pública Nacional la 

siguiente Obra: 

Obra de Refuncionalización del Campa- 
mento de San Rafael - Ruta Nacional N° 143 



Depto. de San Rafael, en jurisdicción de la 
Provincia de Mendoza. 

Tipo de obra: construcción de una vivienda 
completa, reparación y refuncionalización del 
espacio destinado a salón, construcción de un 
nuevo sistema de despacho de combustible, ilu- 
minación interior del campamento, adecuación 
de la vivienda existente, ampliación de las ofici- 
nas administrativas, reparación de muros, cu- 
biertas y pintura general de todo el campamento, 
la construcción de un muro de cerramiento de 
fachada con la colocación del cartel identificato- 
rio, y adecuación del sistema sanitario. 

Presupuesto oficial: Pesos ocho millones 
novecientos cuarenta y cinco mil novecientos 
ocho ($ 8.945.908,00), al mes de marzo de 2011 . 

Valor del pliego: Dos mil doscientos cuarenta 
($ 2.240,00). 

Plazo de obra: Doce (12) meses. 

Apertura de oferta: Se realizará el 25 de julio 
de 2012 a las 12:00 hs. 

Fecha de venta de pliego: Desde el 22 de 
junio de 2012. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso 
- D.N.V. 

e. 13/06/2012 N° 64201/12 v. 04/07/2012 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2012 
Expediente N° CUDAP: 
EXP-UBA: 4917/12 

OBRA PUBLICA 

OBJETO: Renovación Tableros y Sub-Es- 
tación Transformadora, Corrientes Fuertes 
- FADU - UBA, en el marco del Programa de 
Seguridad de las Universidades Nacionales 
(Unidad Académica: Facultad de Arquitec- 
tura, Diseño y Urbanismo), ubicada en Pa- 
bellón III, Ciudad Universitaria, Núñez, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: Pesos dos millones 
ochocientos setenta mil ochocientos ochenta y 
ocho ($ 2.870.888.-). 

Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 

Valor de pliego: En concepto de soporte digi- 
tal pesos un mil ($ 1.000.-). 

Venta del pliego: Hasta el 22-06-12 inclusive en 
la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones - Viamonte N° 430, Planta Baja, 
Oficina 3, (1053) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Tel.: 4510-1110/1111. Atención de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas, indefectiblemente. 

Visita a obra: Se realizará el día 25-06-1 2 a las 
11 horas. Coordinar previamente con la Direc- 
ción General de Construcciones Universitarias 
a los Teléfonos 4508-6480/6481. 

Consultas de las empresas en forma feha- 
ciente: Hasta el día 03-07-12, inclusive. Presen- 
tar las consultas por escrito en la Oficina de la 
Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. Horario de atención de 10:00 a 
14:00 horas indefectiblemente. 

Respuestas de circulares: Hasta el 10-07-12 
inclusive. 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. 

Apertura: 18 de julio de 2012 a las 12:00 
horas. 

e. 05/06/2012 N° 60855/12 v. 18/06/2012 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2012 
Expediente N° CUDAP: 
EXP-UBA: 15837/11 

OBRA PUBLICA 

OBJETO: Renovación integral de las ins- 
talaciones eléctricas en el Colegio Nacional 
Buenos Aires y en el Campo de Deportes, 
ubicados en Bolívar 263 y Juana Manso y 
Trinidad Guevara respectivamente de la Ca- 
pital Federal. 



Presupuesto oficial: Pesos dos millones tres- 
cientos veinticuatro mil trescientos sesenta con 
cuarenta y siete centavos ($ 2.324.360,47). 

Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 

Valor de pliego: En concepto de soporte digi- 
tal pesos un mil ($ 1.000.-). 

Venta del pliego: Hasta el 22-06-12 inclusive en 
la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones - Viamonte N° 430, Planta Baja, 
Oficina 3, (1053) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Tel.: 4510-1110/1111. Atención de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas, indefectiblemente. 

Visita a obra: Se realizará el día 25-06-12 a 
las 11:00 horas. Coordinar previamente con la 
Dirección General de Construcciones Universi- 
tarias a los "Teléfonos 4508-6480/6481. 

Consultas de las empresas en forma feha- 
ciente: Hasta el día 03-07-12, inclusive. Presen- 
tar las consultas por escrito en la Oficina de la 
Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. Horario de atención de 10:00 a 
14:00 horas indefectiblemente. 

Respuestas de circulares: Hasta el 10-07-12 
inclusive. 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones 

Apertura: 18 de julio de 2012 a las 13.00 
horas. 

e. 05/06/2012 N° 60851/12 v. 18/06/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA 
SUBSECRETARÍA DE 
PLANEAMIENTO FÍSICO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 
(LEY 13.064) 

OBJETO: Edificio Bioterio Ciencias Exac- 
tas - 1° Etapa. 

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: 
Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. 
Rogelio Ñores Martínez N° 2200, Ciudad Uni- 
versitaria (5000) Córdoba. 

Apertura: 11-07-2012 - 11 horas. 

Valor del pliego: $ 1.200.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Subse- 
cretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras), 
e. 30/05/2012 N° 57019/12 v. 19/06/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
FACULTAD DE DERECHO 
Expediente FDE N° 18.365/11 

Llámase a Licitación Pública para el día 30 de 
julio de 2012, a las 11:00 horas, para contratar 
por el sistema de Ajuste Alzado, la ejecución de 
la siguiente obra: 

Construcción ampliación Edificio de la Fa- 
cultad de Derecho - Segunda Etapa. Centro 
Universitario - Ciudad de Mendoza. 

Presupuesto Oficial: $ 3.121.451,53. 

Valor del pliego: $ 2.500,00. 

Garantía de Oferta: $ 31.500,00. 

Consulta y adquisición de pliegos: Las car- 
petas con la documentación se encuentran a 
disposición de los interesados en Fundación 
Cooperadora de la Facultad de Derecho a partir 
del día 19 de junio de 2012 en horario de 10 a 
14 horas. 

Recepción de ofertas: Mesa de Entradas - 
Facultad de Derecho. 

Apertura simultánea de Sobres N° 1 y 2: 30 
de julio de 2012 a las 11:00 horas - Aula "H" - 
Facultad de Derecho - 1° Piso. 



IMPORTANTE: Sólo podrán participar quienes 
se encuentran inscriptos en el Registro Nacional 
de Constructores de Obra Pública. Toda la docu- 
mentación deberá ser dirigida a Señor Decano 
de la Facultad de Derecho, debiendo las pro- 
puestas ajustarse a los requisitos de pliegos. 

e. 15/06/2012 N° 65928/12 v. 18/06/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE ROSARIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2012 
Expediente N° 75112 

OBJETO: Área CUAS - Facultad de Cien- 
cias Médicas - Santa Fe esquina Suipacha/ 
San Lorenzo 2900, Rosario - Cubierta Psi- 



quiatría Adultos y Ex Escuela de Enferme- 
ría". (Obra Pública Ley 13.064). 

Presupuesto oficial: $ 884.900,- (Pesos ocho- 
cientos ochenta y cuatro mil novecientos). 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: 
Dirección General de Contrataciones, Maipú 
1065, Of. 248, 2do. Piso, TE. 0341-4201242 - 
2000 - Rosario, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horario de venta de pliegos: 
Dirección General de Contrataciones, Of. 248, 
2do. Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: $ 900,- (Pesos novecientos). 

Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción General de Contrataciones, Of. 248, 2do. 
Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General 
de Contrataciones, Of. 248, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 10 de julio de 
2012 a las 10.00 hs. 

e. 14/06/2012 N° 64731/12 v. 05/07/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE ROSARIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
Expediente N° 75133 

OBJETO: "Centro - Remodelación Oficina 
311 y 317 - Sede de Gobierno - Maipú 1065". 
(Obra Pública Ley 13.064). 

Presupuesto oficial: $ 130.000,- (Pesos ciento 
treinta mil) 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: 
Dirección General de Contrataciones, Maipú 
1065, Of. 248, 2do. Piso, TE. 0341-4201242 - 
2000 - Rosario, en el horario de 9 a 12 hs. 

Lugar, plazos y horario de venta de pliegos: 
Dirección General de Contrataciones, Of. 248, 
2do. Piso, de 9 a 12 hs. 

Valor del pliego: Pesos ciento treinta ($ 130,-) 

Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción General de Contrataciones, Of. 248, 2do. 
Piso. 

Lugar del acto de apertura: Dirección General 
de Contrataciones, Of. 248, 2do. Piso. 

Día y hora del acto de apertura: 02 de julio de 
2012 a las 10:00 hs. 

e. 14/06/2012 N° 64728/12 v. 28/06/2012 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA 
CENTRO ATÓMICO EZEIZA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 86/2012 
LEY DE OBRAS PUBLICAS 
Ejercicio: 2012/2013 
Expediente N° 591/11 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Cons- 
trucción del Taller de Mantenimiento del 
RA-3 Centro Atómico Ezeiza. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro/consulta o adquisición de pliegos: 
Lugar/Dirección: Comisión Nacional de Ener- 
gía Atómica - Centro Atómico Ezeiza - Div. 
Contable - Sector Contrataciones - Presbítero 
Juan González y Aragón N° 15 - B1802AYA - 
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. TE: 6779- 
8520/8477 - Fax: 6779-8332. Plazo y horario: 
Hasta el 04/07/2012 de lunes a viernes, en el 
horario de 09.30 a 12.00 y de 14.00 a 16.30 
horas. 

Costo del pliego: $ 150,00. 

Presupuesto oficial: $ 1.550.000,00. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
accediendo al link Contrataciones Vigentes. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Comisión Nacional de Energía Atómica - Centro 
Atómico Ezeiza - Departamento Administración 

- División Compras y Contrataciones - Presbí- 
tero Juan González y Aragón N° 15 - B1802AYA 

- Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. TE: 6779- 
8520/8477 - Fax: 6779-8332. Plazo y horario: 
Hasta el día de la apertura y antes de la hora 
programada para la misma. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Comisión 
Nacional de Energía Atómica - Centro Atómico 
Ezeiza - Departamento Administración - Divi- 
sión Compras y Contrataciones - Presbítero 
Juan González y Aragón N° 15 - B1802AYA 

- Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. TE: 
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6779-8520/8477 - Fax: 6779-8332. Día y hora: 
13/07/2012 a las 11.00 horas. 

e. 07/06/2012 N° 62199/12 v. 28/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente N° 640.854/2012 

Programa Plan de Obras 

OBJETO: Ampliación y rehabilitación inte- 
gral de la Escuela N° 33 D.E. N° 19, sita en 
Av. Intendente Rabanal 1549 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

En el marco del Programa Plan de Obras se 
anuncia el llamado a Licitación Pública 10-12. 

Garantía de oferta exigida 1% del P.O. 

Presupuesto Oficial: $ 3.174.306,22 (Pesos 
tres millones ciento setenta y cuatro mil tres- 
cientos seis con veintidós centavos). 

Fecha de apertura: 19 de julio de 2012. 

Horario de apertura: 13:00 hs. 

Visita de Obra: 4 de julio a las 11:00 hs. 

Plazo de Obra: 210 días corridos 

Lugar: Av. Paseo Colón 255 - 2° Frente - Li- 
citaciones - Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. 

Valor del pliego: $ 800 (Pesos ochocientos) 

Lugar de adquisición del pliego: Av. Paseo 
Colón 255 - 2° Frente - Licitaciones Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 08/06/2012 N° 60958/12 v. 29/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 17/2011 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo- 
mento ha accedido a financiar y asistir al Gobierno 
Argentino, en la ejecución de las obras correspon- 
dientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educa- 
ción Rural, Subcomponente A1 - Mejoramiento de 
Obras de Infraestructura Escolar y Equipamiento, 
mediante el Préstamo BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Nombre de la Escuela: Emilio F. Olmos 

Localidad: Luyaba 

Departamento: San Javier 

Nivel: Primario 

Fecha y hora de apertura: 1 3/07/201 2 - 1 0:00 horas 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
08/06/12 y hasta 5 días corridos antes de la 
fecha de apertura, de 09 a 19 hs. 

Recepción de ofertas hasta: 30 minutos an- 
tes de la hora de apertura. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: Dirección General de Infraestructura Es- 
colar - Calle Ituzaingó N° 1351 - PA - B° Nva. 
Córdoba - Córdoba - Capital. TE: 4476022. 

e. 08/06/2012 N° 61799/12 v. 22/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 18/2011 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural 

El Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 



Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 - Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el Préstamo 
BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Nombre de la Escuela: Didimo Arganaraz y 
Sala Anexa J. I. Coronel Olmedo. 

Localidad: Santa María (El Cañaveral) 

Departamento: San Alberto 

Nivel: Inicial y Primario 

Fecha y hora de apertura: 13/07/2012 - 11:00 
horas. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
08/06/12 y hasta 5 días corridos antes de la 
fecha de apertura, de 09 a 19 hs. 

Recepción de ofertas hasta: 30 minutos an- 
tes de la hora de apertura. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: Dirección General de Infraestructura Es- 
colar - Calle Ituzaingó N° 1351 - P.A. - B° Nva. 
Córdoba - Córdoba - Capital. TE: 4476022. 

e. 08/06/2012 N° 61806/12 v. 22/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2011 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural 

El Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 - Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el Préstamo 
BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Nombre de la Escuela: Poeta Antonio Este- 
ban Agüero. 

Localidad: La Ramada 

Departamento: San Javier 

Nivel: Primario 

Fecha y hora de apertura: 13/07/2012, 12:00 
horas. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
08/06/12 y hasta 5 días corridos antes de la 
fecha de apertura, de 09 a 19 hs. 

Recepción de ofertas hasta: 30 minutos an- 
tes de la hora de apertura. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de aper- 
tura: Dirección General de Infraestructura Es- 
colar - Calle Ituzaingó N° 1351 - PA - B° Nva. 
Córdoba - Córdoba - Capital. TE: 4476022. 

e. 08/06/2012 N° 61802/12 v. 22/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
GOBIERNO DE SANTA FE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE ARQUITECTURA 

Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa II 

PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business. 

2. El Gobierno Argentino ha recibido un prés- 
tamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar parcialmente el costo del Pro- 
grama de Apoyo a la Política de Mejoramiento 
de la Equidad Educativa II (PROMEDU II), y se 
propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos bajo el Con- 
trato N° 2424/OC-AR. 

3. El Ministerio de Educación de la Provincia 
de Santa Fe invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para las siguientes 
licitaciones: 



LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 01/2012 

"Ampliación" en la Escuela N° 597 de la 
Ciudad de Reconquista, Departamento 
Gral. Obligado, sito en Calle Pública 517 en- 
tre calles 506 y 508 - Barrio La Cortada de la 
misma Ciudad. El plazo de construcción es 
de 360 días corridos. 

LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 02/2012 

"Ampliación y Refacción" en la Escuela 
N° 452 de la Ciudad de Reconquista, De- 
partamento Gral. Obligado, sito en Ruta 
Nacional A 009 - calles 105 y 111 de la misma 
Ciudad. El plazo de construcción es de 360 
días corridos. 

LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 03/2012 

"Ampliación y Refacción" en la Escuela 
N° 1078 de la Ciudad de Rosario, Departa- 
mento Rosario, sito en Grandili y Gutiérrez 
de la misma Ciudad. El plazo de construc- 
ción es de 360 días corridos. 

LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL N° 04/2012 

"Ampliación" en la Escuela N° 128 de la 
Ciudad de Rosario, Departamento Rosario, 
sito en Buenos Aires 6025 de la misma Ciu- 
dad. El plazo de construcción es de 360 días 
corridos. 

4. Las licitaciones se efectuarán conforme a 
los procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Interame- 
ricano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos 
de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional de 
la Dirección General de Programas y Proyectos 
de Arquitectura, Arq. Jorge Michelini - ucpsan- 
tafe@santafe.gov.ar, y revisar los documentos 
de licitación en la dirección indicada al final de 
este Llamado, a partir del 6 de junio de 2012, 
días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 hs. 

6. Los requisitos de calificación incluyen: 
Certificado Fiscal para contratar vigente y 
capacidad de contratación mínima según el 
siguiente detalle: 

Licitación Pública Nacional N° 01/12: 
$ 3.952.000.- 

Licitación Pública Nacional N° 02/12: 
$ 4.047.000.- 

Licitación Pública Nacional N° 03/12: 
$3.981.000.- 

Licitación Pública Nacional N° 04/12: 
$3.988.600.- 

No se otorgará un Margen de Preferencia a 
contratistas o APCAs nacionales. 

7. Los Oferentes interesados podrán comprar 
un juego completo de cada uno de los Docu- 
mentos de Licitación en español, mediante la 
presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección (1) indicada al final de este Llamado, 
y contra el pago de una suma no reembolsa- 
ble de $ 600,00 (pesos seiscientos) moneda 
nacional por cada uno, mediante acreditación 
de depósito efectuado en la Cuenta Corriente 
49110268/71 del Banco Nación Argentina S.A. 
Sucursal Santa Fe. 

8. Las ofertas podrán ser presentadas hasta 
el día anterior al fijado para la apertura de las 
ofertas, en las oficinas de la Dirección General 
de Programas y Proyectos de Arquitectura, o 
en su defecto previo al inicio de cada uno de 
los actos de apertura directamente en el sitio 
donde la misma se efectúe. Ofertas electró- 
nicas no serán permitidas. Las ofertas que se 
reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán físicamente en presencia de 
los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir, en la dirección (2) indicada al final de 
este Llamado, según el siguiente detalle: 

Licitación Pública Nacional N c 01/12: El día 31 
de julio de 2012, alas 11:00 hs. 

Licitación Pública Nacional N° 02/12: El día 
31 de julio de 2012, alas 11:30 hs. 

Licitación Pública Nacional N° 03/12: El día 3 
de agosto de 2012, a las 11:00 hs. 

Licitación Pública Nacional N° 04/12: El día 3 
de agosto de 2012, a las 11:30 hs. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompa- 
ñadas de una Garantía de Mantenimiento de 



la Oferta por el monto que seguidamente se 
detalla: 

Licitación Pública Nacional N° 01/12: $ 39.522 
(Pesos treinta y nueve mil quinientos veintidós). 

Licitación Pública Nacional N° 02/12: $ 40.470 
(Pesos cuarenta mil cuatrocientos setenta). 

Licitación Pública Nacional N° 03/12: $ 39.810 
(Pesos treinta y nueve mil ochocientos diez). 

Licitación Pública Nacional N° 04/12: 
$ 39.886 (pesos treinta y nueve mil ochocientos 
ochenta y seis). 

10. Las direcciones referidas arriba son: 

(1) Consultas - Adquisición: 

Ministerio de Educación de Santa Fe - Di- 
rección General de Programas y Proyectos de 
Arquitectura. Arq. Jorge Michelini, Av. Arturo 
lllia 1153 4 o Piso Of. 31, Santa Fe - CP 3000 - 
Provincia de Santa Fe, Argentina. 

(2) Apertura de Ofertas: 

Licitación Pública Nacional N° 01/12 y 
N° 02/12: Sala Manuel Belgrano del Ministerio 
de Educación, sito en Av. Arturo lllia 1153, 5 o 
Piso de la Ciudad de Santa Fe, CP 3000, Pro- 
vincia de Santa Fe, Argentina. 

Licitación Pública Nacional N° 03/12 y 
N° 04/12: Sala de Reuniones de la Delegación 
Regional VI de Educación, sito en Echeverría 
150 Bis - 1 o Piso de la Ciudad de Rosario, CP 
2000, Provincia de Santa Fe, Argentina. 

e. 11/06/2012 N° 61523/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DETUCUMAN 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 

Plan de Obras 

OBJETO: Refacción y Ampliación del Edi- 
ficio 

Escuela: Barrio San Miguel - San Miguel 
de Tucumán - Provincia de Tucumán. 

En el marco del Programa "Plan de Obras" se 
anuncia el llamado a Licitación Pública. 

Presupuesto oficial: $ 1.204.185,44.- 

Garantía de Oferta Exigida: $ 12.041,85. 

Fecha de apertura: 12/07/2012 - Hora: 11:00. 

Lugar: Salta 805 - San Miguel de Tucumán. 

Plazo de entrega: 90 (noventa) días corridos 

Valor del pliego: $ 1.000.- 

Fecha límite de venta de pliego: 10/07/2012 - 
Hora: 12:00. 

Lugar de adquisición del pliego: Salta N° 805 
- San Miguel de Tucumán. 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación Argentina. 

e. 11/06/2012 N° 55281/12 v. 25/06/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2012 
(Ley N° 13.064) 

OBJETO: Reparación Red de Agua Pota- 
ble - II Etapa - Escuela de Aviación Militar 
Córdoba. 

Apertura: Martes 24 de julio de 2012 - 10:00 
horas. 

P.O.: $511.900.- 

Doc. Téc. N° 4460 

Plazo de ejecución: 90 días corridos 

Valor pliego: $ 500.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraestruc- 
tura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, El Palo- 
mar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el viernes 
13 de julio de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de infraestructura - Departamento Obtención y 
Contrataciones - De 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacompra. 
gov.ar 

e. 12/06/2012 N° 64176/12 v. 03/07/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2012 
(Ley N° 13.064) 

OBJETO: Reparación mantenimiento de la 
Dirección de Abastecimiento de Material - 
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Oficina N° 192 Sector Amarillo Edificio Cón- 
dor- C.A.B.A. 

Apertura: Martes 24 de julio de 2012 - 11:00 
horas. 

P. O.: $ 172.583,52.- 

Doc. Téc. N° 4469 

Plazo de ejecución: 60 días corridos 

Valor pliego: $ 200.- 

Lugar de la apertura: Dirección de Infraes- 
tructura - Av. Rosales 597, esquina Carosella, 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires - TE.: 
4751-9568. 

Consulta y venta pliegos: Hasta el viernes 
13 de julio de 2012 a las 12:00 hs. - Dirección 
de infraestructura - Departamento Obtención y 
Contrataciones - De 09:00 a 12:00 horas. 

Consulta en Internet: www.argentinacompra. 
gov.ar 

e. 12/06/2012 N° 64174/12 v. 03/07/2012 



INSTITUTO UNIVERSITARIO 

NACIONAL DEL ARTE 

I.U.N.A. 

RECTORADO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 

Expediente IUNA N° 01/153/11 

OBJETO: Obra: "Puesta en Valor Sede 
French Departamento de Artes Dramáticas 
de este IUNA". 

Presupuesto oficial: $ 2.381.961.81 (Pesos: 
Dos millones trescientos ochenta y un mil nove- 
cientos sesenta y uno con ochenta y uno). 

Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses. 

Modalidad: Ajuste Alzado. 

El monto de la garantía de mantenimiento de 
oferta es de: $ 23.819,62 (Pesos: Veintitrés mil 
ochocientos diecinueve con sesenta y dos). 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 04 
de junio de 2012 hasta el 22 de junio de 2012. 
inclusive en Área de Compras y Contratacio- 
nes, Rectorado, IUNA, Azcuénaga 1169, Planta 
Baja "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 11 a 16 hs. 

(rectorado.compras@iuna.edu. ar). 

Valor del pliego: $ 150.- (Pesos: Ciento 
cincuenta). 

Presentación de ofertas: En Área de Compras 
y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuéna- 
ga 1169, Planta Baja "A", Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 02 de julio de 2012 a las 
12 hs. 

Apertura de ofertas: 02 de julio de 2012 a las 
12 hs, en el Rectorado del IUNA, Salón de los 
Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

e. 04/06/2012 N° 60048/12 v. 25/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DE LA NACIÓN 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

MEJORES ESCUELAS 

MAS EDUCACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/PO/2012 

UCP Santa Cruz 

Plan de Obras 

OBJETO: "Construcción de 3 Aulas, Bi- 
blioteca y Laboratorio - Readecuación co- 
cina, sanitario de alumnos, sanitario para 
discapacitados motores, aulas y sector de 
gobierno - Rehabilitación de instalaciones 
en general" - Colegio Polimodal N° 28 - El 
Chaltén - Departamento Lago Argentino. 

En el marco del Plan de Obras 2012, se anun- 
cia el llamado a Licitación Pública: 

Presupuesto oficial: $ 2.807.197,83 

Garantía de oferta exigida: $ 28.071,97 

Fecha de apertura: 11/07/2012 - Hora: 11.00 
hs. 

Lugar: Dirección Provincial de Arquitectura 
Escolar del Consejo Provincial de Educación: 
José Ingenieros N° 640 - (9400) Río Gallegos 
- Departamento Güer Aike - Provincia de Santa 
Cruz 

Plazo de entrega: 240 días corridos. 

Valor del pliego: $ 800,00. 

Lugar de adquisición del pliego: Dirección 
Provincial de Arquitectura Escolar del Conse- 
jo Provincial de Educación: José Ingenieros 
N° 640 - (9400) Río Gallegos - Departamento 
Güer Aike - Provincia de Santa Cruz - telefax 
(02966)431216. 



Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 31/05/2012 N° 58651/12 v. 21/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa II 

PROMEDU II 

Préstamo 2424 OC-AR 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición 783 del 30 de 
Septiembre de 2010. 

2. La República Argentina ha recibido un 
préstamo del Banco Interamericano de Desa- 
rrollo para financiar parcialmente el costo del 
"Programa de Apoyo a la Política de Mejora- 
miento de la Equidad Educativa" y se propone 
utilizar parte de los fondos de este préstamo 
para efectuar los pagos bajo el Contrato de 
Préstamo 2424/OC-AR 

3. La Unidad Coordinadora de Programas y 
Proyectos invita a los Oferentes elegibles a pre- 
sentar ofertas selladas para: 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Ampliación y refuncionalización de la Es- 
cuela N° 1-481 "Manuel de Olazábal" de Tu- 
nuyán, Mendoza. El plazo de construcción 
es de 240 días corridos. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

Ampliación y refuncionalización de la Es- 
cuela N° 1-300 "Rosa Arenas de Moyano" de 
San Carlos, Mendoza. El plazo de construc- 
ción es de 330 días corridos. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 

Ampliación y refuncionalización de la 
Escuela N° 1-601 "Dr. Diego Paroissien" de 
Capital, Mendoza. El plazo de construcción 
es de 330 días corridos. 

4. Las licitaciones se efectuarán conforme a 
los procedimientos de Licitación Pública esta- 
blecidos en la publicación del Banco Interame- 
ricano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos 
de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional 
de: Dirección de Ampliación y Construcción, 
Ing. Gladys Obredor, gobredor@mendoza.gov. 
ar y revisar los documentos de licitación en la 
dirección (1) indicada al final de este Llamado, 
lunes a viernes de 09.00 a 16.00 hs. 

6. Los requisitos de calificación incluyen: los 
oferentes deberán ser originarios de países 
miembros del Banco, presentar certificado 
de capacidad de contratación anual para li- 
citar, declaración jurada de nómina de obras 
ejecutadas en los últimos 5 (cinco) años, do- 
cumentación respecto a aspectos impositivos 
y previsionales. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

7. Los Oferentes interesados podrán comprar 
un juego completo de los Documentos de Lici- 
tación en castellano, mediante presentación de 
una solicitud por escrito a la dirección (2) indi- 
cada al final de este Llamado y contra el pago 
de una suma no reembolsable de pesos dos 
mil ($ 2.000,00) por cada licitación. Esta suma 
podrá depositarse en la cuenta PROMEDU II - 
N° 6280201930. El documento será enviado por 
correo aéreo para el exterior. 

8. Para la Licitación N° 01/2012: Esc. N° 1-481 
"Manuel Olazábal" 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la direc- 
ción (1) indicada abajo a más tardar a las 09:30 
horas del día 30/07/2012. Ofertas electrónicas 
no serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los re- 
presentantes de los Oferentes que deseen asis- 
tir en persona en la dirección (1) indicada al final 
de este Llamado, a las 09:30 del día 30/07/2012. 

Para la Licitación N° 02/2012: Esc. N° 1-300 
"Rosa Arenas de Movano" 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la direc- 
ción (1) indicada abajo a más tardar a las 11:00 



horas del día 30/07/2012. Ofertas electrónicas 
no serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los re- 
presentantes de los Oferentes que deseen asis- 
tir en persona en la dirección (1) indicada al final 
de este Llamado, a las 11:00 del día 30/07/2012. 

Para la Licitación N° 3: Esc. N° 1-601 "Dr. 
Diego Paroissien" 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la direc- 
ción (1) indicada abajo a más tardar a las 12:30 
horas del día 30/07/2012 Ofertas electrónicas 
no serán permitidas. Las ofertas que se reciban 
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán físicamente en presencia de los re- 
presentantes de los Oferentes que deseen asis- 
tir en persona en la dirección (1) indicada al final 
de este Llamado, a las 12:30 del día 30/07/2012. 

9. Para la licitación N° 1: Esc. N° 1-481 "Ma- 
nuel Olazábal" 

Todas las ofertas deberán estar acompaña- 
das de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, por el monto de $ 17.978,40.- 

Para la Licitación N° 2: Esc. N° 1-300 "Rosa 
Arenas de Moyano" 

Todas las ofertas deberán estar acompaña- 
das de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, por el monto de $ 30.420,70. 

Para la Licitación N° 3: Esc. N° 1-601 "Dr. 
Diego Paroissien" 

Todas las ofertas deberán estar acompaña- 
das de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, por el monto de $ 37.415,79 

10. Las direcciones referidas arriba son: 

(1) Para consulta, retiro de Pliegos, presenta- 
ción y apertura de Ofertas: San Martín 253, 1 o 
Piso, Ciudad, Mendoza. 

(2) Para venta de Pliegos: Pasaje Lemos 535, 
Ciudad, Mendoza. 

e. 14/06/2012 N° 64652/12 v. 28/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2011 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural 

El Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 - Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el Préstamo 
BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Nombre de la Escuela: Francisco Laprida, J. 
de I Anexo Mariano Moreno, CBU y CER Anexo 
al IPEM N° 230. 

Localidad: Conlara 

Departamento: San Javier 

Nivel: Inicial, Primario y Medio 

Fecha y hora de apertura: 18/07/2012 - 10:00 
horas. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
15/06/12 y hasta 5 días corridos antes de la 
fecha de apertura, de 09 a 19 hs. 

Recepción de ofertas hasta: 30 minutos an- 
tes de la hora de apertura. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de 
apertura: Dirección General de Infraestructura 
Escolar - Calle Ituzaingó N° 1351. P.A. B c Nva. 
Córdoba - Córdoba - Capital. TE: 4476022. 

e. 15/06/2012 N° 65974/12 v. 29/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2011 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural 

El Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 



Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 - Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el Préstamo 
BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Nombre de la Escuela: Esteban Echeverría 
y Sala Anexa N° 3 a la Escuela de Nivel Inicial 
Magdalena T. de Charles. 

Localidad: Las Chacras 

Departamento: San Javier 

Nivel: Inicial y Primario 

Fecha y hora de apertura: 18/07/2012 - 11:00 
horas 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
15/06/12 y hasta 5 días corridos antes de la 
fecha de apertura, de 09 a 19 hs. 

Recepción de ofertas hasta: 30 minutos an- 
tes de la hora de apertura. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de 
apertura: Dirección General de Infraestructura 
Escolar - Calle Ituzaingó N° 1351, P.A B° Nva. 
Córdoba - Córdoba - Capital. TE: 4476022. 

e. 15/06/2012 N° 65981/12 v. 29/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
MEJORES ESCUELAS 
MAS EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2011 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural 

El Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento ha accedido a financiar y asistir al 
Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto de Mejora- 
miento de la Educación Rural, Subcomponente 
A1 - Mejoramiento de Obras de Infraestructura 
Escolar y Equipamiento, mediante el Préstamo 
BIRF 7353-AR. 

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
Llamado a Licitación Pública para la remodela- 
ción de edificios escolares. 

Nombre de la Escuela: Florencio Sánchez, Jl 
Anexo Olegario Andrade y C.B.U y C.E.R Anexo 
IPEM N° 191 

Localidad: El Gateado, Córdoba 

Departamento: Capital 

Nivel: Inicial, Primario y Medio 

Fecha y hora de apertura: 18/07/2012 - 12:00 
horas. 

Consulta y venta de pliegos: A partir del 
15/06/12 y hasta 5 días corridos antes de la 
fecha de apertura, de 09 a 19 hs. 

Recepción de ofertas hasta: 30 minutos an- 
tes de la hora de apertura. 

Consultas, venta de pliegos y lugar de 
apertura: Dirección General de Infraestructura 
Escolar - Calle Ituzaingó N° 1351 - P.A B° Nva. 
Córdoba - Córdoba - Capital. TE: 4476022. 

e. 15/06/2012 N° 65983/12 v. 29/06/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DEL CHACO 
MAS ESCUELAS 
MEJOR EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 

Programa INET 

OBJETO: E.F.P. N° 4 - Resistencia - "Am- 
pliación y refacción del Edificio Escolar". 

En el marco del Programa INET se anuncia el 
llamado a Licitación Pública. 

Presupuesto oficial: $ 4.302.476,66 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial. 

Fecha de apertura: 26/07/2012 - 10:00 hs. 

Lugar: Gobernador Bosch N° 99 - Resisten- 
cia Infraestructura Escolar. 

Plazo de entrega: Hasta el momento de la 
apertura. 

Valor del pliego: $ 4.303,00 - Estampillas 
Fiscales. 

Lugar de adquisición del pliego: Gober- 
nador Bosch N° 99 - Infraestructura Escolar 
- Resistencia 
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Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 14/06/2012 N° 65408/12 v. 05/07/2012 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 
PROVINCIA DEL CHACO 
MAS ESCUELAS 
MEJOR EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 11/2012 

Programa INET 

OBJETO: E.E.A. N° 3 - Charata - "Amplia- 
ción y refacción del Edificio Escolar". 

En el marco del Programa INET se anuncia el 
llamado a Licitación Pública. 

Presupuesto oficial: $ 4.475.467,16 

Garantía de oferta exigida: 1% del presu- 
puesto oficial. 

Fecha de apertura: 26/07/2012 - 11:00 hs. 

Lugar: Gobernador Bosch N° 99 - Resisten- 
cia - Infraestructura Escolar. 

Plazo de entrega: Hasta el momento de la 
apertura. 

Valor del pliego: $ 4.476,00 - Estampillas 
Fiscales. 

Lugar de adquisición del pliego: Gober- 
nador Bosch N° 99 - Infraestructura Escolar 
- Resistencia 

Financiamiento: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

e. 14/06/2012 N° 65385/12 v. 05/07/2012 



VIALES 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 17/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Intersección rotatoria en Ruta Na- 
cional N° 40 y Ruta Nacional N° 76 - Tramo: 
Villa Unión - Puerto Alegre - Sección: Km. 
3765,73 - Km. 3780,34 - Provincia de La 
Rioja. 

Tipo de obra: Bacheo con mezcla en caliente, 
sellado de fisuras, repavimentación de carpe- 
ta con mezcla bituminosa tipo arena asfalto, 
terraplenes para ensanche de banquinas, co- 
locación de barandas metálicas y construcción 
de rotonda en intersección de la Ruta Nacional 
N° 40 y Ruta Nacional N° 76. 

Presupuesto oficial: $ 10.410.000,00 al mes 
de abril de 2011. 

Apertura de Oferta: Se realizará el 24 de Julio 
de 2012 a las 11:00 hs. 

Fecha de venta de pliego: Desde el 22 de 
junio de 2012. 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Valor del pliego: $ 2.603,00. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos)- D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso 
- D.N.V. 

e. 13/06/2012 N° 64200/12 v. 04/07/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública la siguiente Obra: 

Obra: Ruta Nacional N° 149 - Provincia de 
San Juan - Departamento Iglesia. 



Tramo: Camino La Invernada - Empalme 
Ruta Nacional N° 150 - Obra By Pass Las 
Flores. 

Tipo de obra: El By Pass circundará las Lo- 
calidades a efectos de minimizar los impactos, 
mejorar la seguridad vial como parte de las 
Obras a realizar en el Corredor Andino. 

Presupuesto oficial: Pesos veintiún mi- 
llones doscientos sesenta y cuatro mil 
($ 21.264.000,00) a diciembre de 2011 . 

Garantía de la oferta: Pesos doscientos doce 
mil seiscientos cuarenta ($ 212.640,00) 

Plazo de obra: diez (10) meses. 

Valor del pliego: Pesos cuatro mil doscientos 
cincuenta y dos ($ 4252,00). 

Fecha de venta de pliegos: Se realizará a par- 
tir del 13 de junio de 2012. 

Fecha de apertura de ofertas: Se realizará el 
día 13 de julio de 2012 a las 11:00 hs, en forma 
sucesiva en el siguiente orden: Licitación Públi- 
ca N° 02/2012 y Licitación Pública N° 03/2012. 

Lugar de Apertura: Casa de Gobierno de la 
Provincia de San Juan - Av. Paula Albarracín de 
Sarmiento 134 (N) - Sala Rogelio Cerdera (5400) 
Capital - Provincia de San Juan. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o 
Piso - D.N.V. 

e. 05/06/2012 N° 60954/12 v. 26/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública la siguiente Obra: 

Obra: Ruta nacional N° 149 - Provincia de 
San Juan - Departamento Iglesia. 

Tramo: Camino La Invernada - Empalme 
Ruta Nacional N° 150 - Obra By Pass Iglesia. 

Tipo de obra: El By Pass circundará las Lo- 
calidades a efectos de minimizar los impactos, 
mejorar la seguridad vial como parte de las 
Obras a realizar en el Corredor Andino. 

Presupuesto oficial: Pesos diecinueve millo- 
nes cuatrocientos cuarenta mil ($ 1 9.440.000,00) 
a diciembre de 2011. 

Garantía de la oferta: Pesos ciento noventa y 
cuatro mil cuatrocientos ($ 194.400,00). 

Plazo de obra: Diez (10) meses. 

Valor del pliego: Pesos tres mil ochocientos 
ochenta y ocho ($ 3.888,00). 

Fecha de venta de pliegos: Se realizará a par- 
tir del 13 de junio de 2012. 

Fecha de apertura de Ofertas: Se realizará el 
día 13 de julio de 2012 a las 11:00 hs., en forma 
sucesiva en el siguiente orden: Licitación Públi- 
ca N° 02/2012 y Licitación Pública N° 03/2012. 

Lugar de apertura: Casa de Gobierno de la 
Provincia de San Juan - Av. Paula Albarracín de 
Sarmiento 134 (N) - Sala Rogelio Cerdera (5400) 
Capital - Provincia de San Juan. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso 
- D.N.V. 

e. 05/06/2012 N° 60952/12 v. 26/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 41/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica 

el llamado a Licitación Pública Nacional la 

siguiente Obra: 

Obra: Ruta Nacional N° 144 - Tramo: Em- 
palme con la Ruta Nacional N° 143 - Empal- 
me con la Ruta Provincial N° 180 - Sección: 
Km. 681,23; Km. 682,31; Km. 682,563; Km. 
683,14; Km. 683,49; Km. 699,01; Km. 707,99, 
en jurisdicción de la Provincia de Mendoza. 



Tipo de obra: Colocación de gaviones y col- 
chonetas (incluyendo nivelado de superficie) y 
geotextil bajo gaviones y colchonetas. 

Presupuesto oficial: Pesos un millón quinien- 
tos sesenta mil novecientos ochenta y seis con 
cincuenta centavos ($ 1.560.986,50), al mes de 
julio de 2011. 

Valor del pliego: Un mil ($ 1.000,00). 

Plazo de obra: Cuatro (4) meses. 

Apertura de oferta: Se realizará el 25 de Julio 
de 2012 a las 11:00 hs. 

Fecha de venta de pliego: Desde el 07 de 
junio de 2012. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 - (1067) Capital Federal; Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 - (1067) Capital Federal - 3 o 
Piso - D.N.V. 

e. 07/06/2012 N° 62172/12 v. 28/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA 

NACIONAL N° 43/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica 

el llamado a Licitación Pública Nacional la 

siguiente Obra: 

Obra: Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Arroyo 
el Taure - Puente del Inca - Sección: Km. 
1195,79, en jurisdicción de la Provincia de 
Mendoza. 

Tipo de obra: Construcción de muros de con- 
tención, incluido el movimiento de suelos para 
la fundación de los mismos, además se prevé 
la construcción de cunetas revestidas de hor- 
migón H-21. 

Presupuesto oficial: Pesos dieciocho millones 
noventa y cuatro con cuarenta y siete centavos 
($ 18.000.094,47), al mes de octubre de 2011. 

Valor del pliego: Tres mil seiscientos 
($ 3.600,00). 

Plazo de obra: Seis (6) meses. 

Apertura de oferta: Se realizará el 31 de julio 
de 2012 a las 11:00 hs. 

Fecha de venta de pliego: Desde el 07 de 
junio de 2012. 

Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8- (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso 
- D.N.V. 

e. 04/06/2012 N° 60200/12 v. 25/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 

Y SERVICIOS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

LICITACIÓN PUBLICA N° 45/2012 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública: 

Obra: Ruta Nacional N° 51 - Provincia de 
Salta. 

Tramo: Campo Quijano - Estación 
Chorrillos. 

Sección: Km. 35,07 (Puente 2) - Km. 39,57 
(Puente 3). 

Tipo de obra: Construcción de variante, obra 
básica, enripiado y defensa. 

Presupuesto oficial: Pesos cuarenta y nue- 
ve millones novecientos noventa y ocho mil 
($ 49.998.000,00) a abril de 2012. 

Garantía de la oferta: Cuatrocientos noventa 
y nueve mil novecientos ochenta ($ 499.980,00). 

Plazo de obra: Doce (12) meses. 

Valor del pliego: Pesos diez mil ($ 10.000,00). 

Fecha de venta de pliegos: Se realizará a par- 
tir del 13 de julio de 2012. 

Fecha de apertura de ofertas: Se realizará el 
día 14 de agosto de 2012 a las 11:00 hs. 



Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca 
N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja 
(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subge- 
rencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. 
Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3 o Piso 
- D.N.V. 

e. 12/06/2012 N° 63496/12 v. 03/07/2012 



Servicios 



IMPRESOS (MANO DE OBRA) 



MINISTERIO DE SEGURIDAD 
POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 17/2012 
Expediente N° EXPPSA- 
S02:0001 722/201 2 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisi- 
ción de insumos para permisos personales. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Policía de Seguridad Aeroportuaria - De- 
partamento de Compras - Autopista Ricchieri 
Salida Km. 25 - Instituto de Formación Ezeiza 
(I. RE.) - Ezeiza - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y 
horario: De 10.00 a 16.00 horas en días hábiles 
administrativos hasta el día y horario fijado para 
el acto de apertura. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Policía 
de Seguridad Aeroportuaria - Departamento 
de Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 
25 - Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - Ezei- 
za - (1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: De 
10.00 a 16.00 horas en días hábiles administra- 
tivos hasta el día y horario fijado para el acto de 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Policía de 
Seguridad Aeroportuaria - Departamento de 
Compras - Autopista Ricchieri Salida Km. 25 
- Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E.) - Ezeiza - 
(1804) - Pcia. Bs. As. Plazo y horario: 20 de julio 
de 2012 -11.00 horas. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o 
retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 
e. 15/06/2012 N° 65595/12 v. 18/06/2012 



INGENIERÍAS varias 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA 
Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE MINERÍA 
YACIMIENTO CARBONÍFERO 
RIO TURBIO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2011 
Expediente N° S01:01 94698/2011 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Des- 
montaje del Generador de Vapor (Caldera 
N° 4) diseño, construcción, provisión, ins- 
talación y puesta en servicio de un Gene- 
rador de Vapor de 60 Tn/Hs de 30 Kg/Cm 2 
en la Planta Termoeléctrica del Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio y de los Servicios 
Ferroportuarios con Terminales en Punta 
Loyola y Río Gallegos, sito en la Provincia 
de Santa Cruz. 

Clase: Etapa Única y Nacional 
Régimen de Contratación: Ajuste Alzado 
Pliego: Pesos cinco mil ($ 5.000.-) 
Retiro de pliegos: Lugar/Dirección: Yacimien- 
to Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, Plan- 
ta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo 
y horario: Hasta el día 10 de julio de 2012, de 
lunes a viernes, de 10 a 16 hs. 

Consultas: Lugar/Dirección: Yacimiento Car- 
bonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 
4779-5400/5413. Plazo y horario: Deberán for- 



Viernes 15 de junio de 201 2 



Tercera Sección 



BOLETÍN OFICIAL N u 32.419 



16 



mularse por escrito ante YCRT, hasta el día 2 de 
julio de 2012, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo 
N° 65, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Día y hora: Hasta 30 minutos antes de la 
apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Yacimien- 
to Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, 
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res. Día y hora: El día 24 de julio de 2012, a las 
10.30 hs. 

Presupuesto oficial: Pesos ciento sesenta 
millones doscientos mil ($ 160.200.000.-) 

Garantía de mantenimiento de propuesta: Pe- 
sos un millón seiscientos dos mil ($ 1 .602.000.-). 

Visita a Obra: Obligatoria (Artículo 7° del 
PCE). Para solicitar la misma, contactar al Con- 
tador Miguel Ángel Larregina, 4779-5400/5413, 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

e. 12/06/2012 N° 64293/12 v. 03/07/2012 



LIMPIEZA 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ANSES - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
LICITACIÓN PUBLICA N° 49/2012 
Expediente N° 024-99-81366298-8-123 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contra- 
tación de un servicio integral de limpieza 
para el edificio de la UDAT Comodoro Ri- 
vadavia en la Provincia del Chubut y para el 
edificio de la Oficina San Julián en la Provin- 
cia de Santa Cruz. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Di- 
rección: UDAI Comodoro Rivadavia, sita en la 
calle San Martín N° 1543, Ciudad de Comodoro 
Rivadavia, Pcia. del Chubut y en la Oficina San 
Julián, sita en la Av. San Martín, Ciudad de San 
Julián, Pcia. de Santa Cruz. Plazo y horario: 
Hasta el día 04 de julio de 2012 inclusive de 
08:00 a 12:00 hs. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: UDAI 
Comodoro Rivadavia, sita en la calle San Martín 
N° 1543, Ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia. 
del Chubut. Plazo y horario: Hasta el día 05 de 
julio de 2012 inclusive de 08:00 a 12:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá obtenerse 
y/o consultarse en el sitio Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentina- 
compra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes". En ese caso no será 
necesario retirarlo en la Oficina antes citada. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
UDAI Comodoro Rivadavia, sita en la calle 
San Martín N° 1543, Ciudad de Comodoro 
Rivadavia, Pcia. del Chubut. Plazo y horario: 
Hasta el día 13 de julio de 2012 antes de las 
10:30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: UDAI Co- 
modoro Rivadavia, sita en la calle San Martín 
N° 1543, Ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia. 
del Chubut. Plazo y horario: El día 13 de julio de 
2012 a las 11:00 hs. 

e. 14/06/2012 N° 61510/12 v. 15/06/2012 



SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS 



AFIP-DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL OESTE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 15/2012 
Expediente N° 0253385/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servi- 
cio semanal de desinfección, desratización 
y desinsectación para sedes de las Agen- 
cias N° 4; N° 14; N° 15; N° 54 y N° 64 y de 
la Dirección Regional Oeste - AFIP-DGI por 
el término de doce (12) meses con opción a 
prórroga de doce (12) meses más. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consulta o retiro o adquisición de pliegos: 
Lugar/Dirección: Av. San Martín N° 3062 - 2do. 
Piso - Caseros - Pcia. de Buenos Aires - TE: 
4716-4155. Plazo y horario: De lunes a viernes 
hábiles, de 10.00 a 13.00 y 14.00 a 16.00 hs.; 
hasta las 12.00 hs. del 04/07/12, en la Oficina 
Contabilidad y Logística. 

Costo del pliego: Sin valor. 



Consultas por escrito: Lugar/Dirección: Av. 
San Martín N° 3062 - 2do. Piso - Caseros - 
Pcia. de Buenos Aires - TE: 4716-4155. Plazo 
y horario: De lunes a viernes hábiles de 10.00 a 
13.00 y 14.00 a 16.00 hs., hasta el 27/06/12, en 
la Oficina Contabilidad y Logística. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Av. San Martín N° 3062 - 2do. Piso - Caseros 
- Pcia. de Buenos Aires. Plazo y horario: Hasta 
las 11.00 hs. del día 05/07/12 en la Oficina Con- 
tabilidad y Logística. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Av. San 
Martín N° 3062 - 2do. Piso - Caseros - Pcia. de 
Buenos Aires. Día y hora: Jueves, 05/07/2012 a 
las 11.00 hs. 

e. 15/06/2012 N° 66367/12 v. 18/06/2012 



SERVICIOS DIVERSOS 



H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 
Expediente N° 85.729/12 

OBJETO: Contratación del diseño, pro- 
ducción y ejecución de un Stand en el Predio 
de la Muestra "Tecnópolis" de Villa Martelli, 
Pcia. de Buenos Aires a partir del mes de ju- 
lio de 2012 hasta el cierre de la muestra. 

Retiro y/o consulta de Pliegos; Departamento 
de Compras, Bartolomé Mitre 1864, piso 6 o , 
Cap. Fed., en el horario de 12:00 a 17:00 hs. 
Pág. Web www.hcdn.gov.ar. 

Valor del Pliego: $ 7.000 (Pesos siete mil). 

Compra del pliego: Tesorería, Av. Rivadavia 
1864, PB, de 12:00 a 17:00 hs. (presentarse con 
el valor del Pliego y N° de Licitación). 

Presentación de las Ofertas: Departamento 
Compras. 

Apertura: Departamento Compras, Bartolo- 
mé Mitre 1864, piso 6°, Cap. Fed. 

Día: 03/07/12 - Hora: 11:30. 

e. 14/06/2012 N° 67116/12 v. 15/06/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2012 

Expediente N° 1-253185-2012 

OBJETO: Servicio de limpieza y acarreo 
documentación y mercadería de secuestro 
en la División Aduana Concordia y sus res- 
pectivos Resguardos y Depósitos. 

Valor del pliego: Sin costo 

Recepción de ofertas: De lunes a viernes de 
09:30 a 15:30 horas, y hasta las 12 horas del 
día de la apertura de ofertas, en la sede de la 
Dirección Regional Aduanera La Plata - Calle 
48 N° 343 - La Plata - Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 29/06/2012 a las 12 horas. 

Lugar de apertura: Sección Administrativa y Fi- 
nanciera - Dirección Regional Aduanera La Plata - 
Calle 48 N° 343, 1 o Piso - La Plata - Buenos Aires. 

Consultas: Las consultas sobre el servicio 
licitado podrán efectuarse hasta dos (2) días 
hábiles anteriores a la fecha de apertura a los 
siguientes teléfonos: 

1) Sección Administrativa y Financiera, Tel 
0221-4259883 - interno 45917, los días hábiles 
en el horario de 10 a 16 horas. 

2) Sección contabilidad de la División Adua- 
na Concordia - 0345-4222252 en días hábiles 
administrativos en el horario de 10 a 16 horas. 

e. 14/06/2012 N° 64163/12 v. 15/06/2012 



AFIP 

LICITACIÓN PUBLICA N° 14/2012 

Expediente N° 1-252967-2012 

OBJETO: Servicio de limpieza y acarreo 
documentación y mercadería de secuestro 
para la División Aduana La Plata y sus res- 
pectivos Resguardos y Depósitos. 

Valor del pliego: Sin costo 

Recepción de ofertas: De lunes a viernes de 
09:30 a 15:30 horas, y hasta las 11 horas del 
día de la apertura de ofertas, en la sede de la 
Dirección Regional Aduanera La Plata - Calle 
48 N° 343 - La Plata - Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 29/06/2012 a las 11 horas. 

Lugar de apertura: Sección Administrativa y 
Financiera - Dirección Regional Aduanera La 
Plata - Calle 48 N° 343, 1 o Piso - La Plata - Bue- 
nos Aires. 



Consultas: Las consultas sobre el servicio 
licitado podrán efectuarse hasta dos (2) días 
hábiles anteriores a la fecha de apertura a los 
siguientes teléfonos: 

1) Sección Administrativa y Financiera, Tel 
0221-4259883 - interno 45917, los días hábiles 
en el horario de 10 a 16 horas. 

2) Sección Contabilidad de la División Adua- 
na La Plata - 0221-4600290 en días hábiles 
administrativos en el horario de 10 a 16 horas. 

e. 14/06/2012 N° 64165/12 v. 15/06/2012 



FABRICA MILITAR DE PÓLVORAS 
Y EXPLOSIVOS "VILLA MARÍA" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 014/2012 

OBJETO: Mantenimiento y reparación de 
edificio - (Edificio G6). 

Lugar donde pueden retirarse, consultarse 
los pliegos y de presentación de ofertas: Oficina 
de Compras - F.M.P.E. "Villa María" - Av. Gral. 
Savio S/N° - Villa María - C.P. 5900 - Córdoba. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consulta- 
do o retirado con el fin de presentarse a cotizar, 
ingresando con usuario y contraseña en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes". 

Fecha y hora de apertura: 06dejuliode2012, 
10:00 Hs. 

Lugar de apertura: Oficina de Aperturas de 
la F.M.P.E. "Villa María" - Av. Gral. Savio S/N° - 
Villa María - C.P. 5900 - Córdoba. 

Valor del pliego: $ 50,00 (Pesos cincuenta), 
e. 14/06/2012 N° 65236/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PUBLICA Y SERVICIOS 
SECRETARIA DE MINERÍA 
YACIMIENTO CARBONÍFERO 
RIO TURBIO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2011 
Expediente N° S01:0292388/2011 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Construc- 
ción de Red de Alimentación de Gas Natural, 
Planta Reductora de Presión, Red de Distribu- 
ción Interna en Pead y Plantas de Regulación 
Interna Individual por Taller del Yacimiento Car- 
bonífero Río Turbio y de los Servicios Ferropor- 
tuarios con Terminales en Punta Loyola y Río 
Gallegos, sito en la Provincia de Santa Cruz. 

Clase: Etapa Única y Nacional 

Régimen de Contratación: Ajuste Alzado 

Pliego: Pesos mil ($ 1.000.-) 

Retiro de pliegos: Lugar/Dirección: Yacimien- 
to Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, 
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Ai- 
res. Plazo y horario: Hasta el día 10 de julio de 
2012, de lunes a viernes, de 10 a 16 hs. 

Consultas: Lugar/Dirección: Yacimiento Car- 
bonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 
4779-5400/5413. Plazo y horario: Deberán for- 
mularse por escrito ante YCRT, hasta el día 2 de 
julio de 2012, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Yaci- 
miento Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, 
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: Hasta 30 minutos antes de la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, Planta 
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y 
hora: El día 24 de julio de 2012 a las 10 hs. 

Presupuesto oficial: Pesos once millones se- 
tecientos ochenta mil ($ 11.780.000.-). 

Garantía de mantenimiento de propues- 
ta: Pesos ciento diecisiete mil ochocientos 
($ 117.800.-). 

Visita a obra: Obligatoria (Artículo 7 o del 
PCE). Para solicitar la misma, contactar al Con- 
tador Miguel Ángel Larregina, 4779-5400/5413, 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

e. 12/06/2012 N° 64287/12 v. 03/07/2012 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA ROSARIO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 29/2012 
Expediente N° 1-0253449/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio 
de acarreo para la Aduana de Santa Fe. 



Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Sección Administrativa y Financiera - Di- 
rección Regional Aduanera Rosario (Alvear 149, 
2° Piso, Rosario) - Sección Contabilidad de la 
Aduana de Santa Fe (Rivadavia N° 2622, Santa 
Fe). Plazo y horario: Días hábiles administrati- 
vos hasta el 22/06/2012, de 09:00 a 17:00 hs. 

Costo del pliego: Sin valor comercial 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Sec- 
ción Administrativa y Financiera - Dirección 
Regional Aduanera Rosario (Alvear 149, 2° Piso, 
Rosario) - Sección Contabilidad de la Aduana 
de Santa Fe (Rivadavia N° 2622, Santa Fe). Pla- 
zo y horario: Días hábiles administrativos hasta 
el 22/06/2012, de 09:00 a 17:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Sección Administrativa y Financiera - Dirección 
Regional Aduanera Rosario (Alvear 149, 2° Piso, 
Rosario). Plazo y horario: Hasta el 25/06/2012 a 
las 11:00 hs. Los días hábiles administrativos de 
09:00 a 17:00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Sección 
Administrativa y Financiera - Dirección Regional 
Aduanera Rosario (Alvear 149, 2° Piso, Rosario). 
Día y Hora: El día 25/06/2012, a las 11:00 hs. 

e. 14/06/2012 N° 65419/12 v. 15/06/2012 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - 38/33 
BASE NAVAL MAR DEL PLATA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
Expediente: BNMP, OF9 N° 34/12 

OBJETO: Construcción Pontón para Sub- 
marino. 

Consultas, retiro de pliegos en la Base Naval 
Mar del Plata - Av. Martínez de Hoz S/N° - Mar 
del Plata, de lunes a viernes de 8:00 hs a 12:00 
hs - U.O.C. 38-33 - Departamento Abasteci- 
mientos Base Naval Mar del Plata. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res podrá ser obtenido con el fin de presentarse 
a cotizar o consultado en el sitio Web de la Ofi- 
cina Nacional de Contrataciones, www.argenti- 
nacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Presentación de ofertas en: Base Naval Mar 
del Plata - Departamento Abastecimientos - 
Oficina de Compras, hasta el 12/07/2012 a las 
09:00 hs. 

Acto de apertura: El 12/07/2012 a las 11:00 hs. 
e. 14/06/2012 N° 63905/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
Expediente N° 35956/12 

-NOTA ACLARATORIA- 
Aviso N° 64959 

En las ediciones de los días 13 y 14 de Junio 
de 2012, en el que se publicó el citado aviso, 
se deslizó el siguiente error de imprenta: 

Donde dice: 26/06/2012 a las 14:00 hs. 

Debe decir: 26/06/2012 a las 10:00 hs. 

e. 15/06/2012 N° 67470/12 v. 15/06/2012 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA ROSARIO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 30/2012 
Expediente N° 1-0253447/12 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio de 
acarreo para las Aduanas de Diamante y Paraná. 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/ 
Dirección: Sección Administrativa y Finan- 
ciera - Dirección Regional Aduanera Rosario 
(Alvear 149, 2° Piso, Rosario) - Sección Con- 
tabilidad Aduana de Diamante (Brown 370, 
Diamante, Prov. de Entre Ríos) - Sección 
Contabilidad Aduana de Paraná (Güemes 
s/n, Puerto Nuevo, Ciudad de Paraná, Pcia. 
de Entre Ríos). Plazo y horario: Días hábi- 
les administrativos hasta el 25/06/2012, de 
09:00 a 17:00 hs. 
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Costo del pliego: Sin valor comercial 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Sec- 
ción Administrativa y Financiera - Dirección 
Regional Aduanera Rosario (Alvear 149, 2° Piso, 
Rosario) - Sección Contabilidad Aduana de 
Diamante (Brown 370, Diamante, Prov. de Entre 
Ríos) - Sección Contabilidad Aduana de Paraná 
(Güemes s/n, Puerto Nuevo, Ciudad de Para- 
ná, Pcia. de Entre Ríos). Plazo y horario: Días 
hábiles administrativos hasta el 25/06/2012, de 
09:00 a 17:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Sección Administrativa y Financiera - Dirección 
Regional Aduanera Rosario (Alvear 149, 2° Piso, 
Rosario). Plazo y horario: Hasta el 26/06/2012 a 
las 11:00 hs. Los días hábiles administrativos de 
09:00 a 17:00 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Sección 
Administrativa y Financiera - Dirección Re- 
gional Aduanera Rosario (Alvear 149, 2° Piso, 
Rosario). Día y Hora: El día 26/06/2012, a las 
11:00 hs. 

e. 14/06/2012 N° 65432/12 v. 15/06/2012 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
COMPULSA DE PRECIOS N° 77/2012 
Expediente N° 100.577/12 

OBJETO: Mantenimiento del Sistema de 
Alarma de robo del Museo Histórico Numis- 
mático José Evaristo Uriburu (h). 

Consulta y/o compra de pliegos: Gerencia de 
Contrataciones, Reconquista 266, Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires, Edificio 4 (Anexo San 
Martín 235), 8 o Piso, Oficina N° 4801, de 10 a 15 
horas, hasta el 28/06/12, mediante una nota y/o 
tarjeta comercial identificatoria o fotocopia de 
ficha de inscripción de nuestro Registro de Pro- 
veedores con la cual obtendrá el 50% de dto. 
del valor del pliego. Los pliegos se abonan en 
efectivo o con cheque de la empresa, en este 
último caso hasta 72 hs. hábiles anteriores a la 
fecha de apertura. Asimismo, pueden efectuar- 
se consultas en el sitio web del BCRA: www. 
bcra.gov.ar 

Valor del pliego: $ 164,- (Pesos ciento sesen- 
ta y cuatro) 

Presentación de las ofertas y apertura de so- 
bres: En el área antes mencionada, hasta el día 
29/06/12 a las 12:00 horas. 

Verificación previa y consultas: La misma se lle- 
vará a cabo en una sola oportunidad y con todos 
los participantes del concurso, el quinto día hábil 
bancario anterior a la fecha de apertura de las ofer- 
tas, a las 11 horas. A tal efecto, tomarán contacto 
con la Gerencia de Seguridad Interna, Sector de 
Sistemas de Seguridad de este Banco, sita en 
Reconquista 266, C.A.B.A., Edificio N° 3 (Recon- 
quista 266), 1 o Piso, Oficina 3106, teléfonos (011) 
4348-3633 o (011) 4348-3500 interno 2049 o fax 
(011) 4348-3607, en el horario de 10 a 15. 

e. 14/06/2012 N° 65315/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE TURISMO 
CONCURSO PUBLICO 
NACIONAL N° 02/2012 
Ejercicio: 2012 
Expediente CUDAP: 
EXP-STN N° 675/2012 

CIRCULAR MODIFICATORIA 

OBJETO: Proyecto, diseño, construcción, 
armado, desarme y retiro del Pabellón Te- 
mático "Tecnópolis del Bicentenario, Cien- 
cia, Tecnología y Arte". 

Clase: Etapa Única 

Modalidad: Llave en Mano 

Observaciones Generales: 

Se revoca el Concurso Público Nacional 
N° 02/2012 mediante Resolución N° 147/2012 
del Ministerio de Turismo. 

e. 14/06/2012 N° 66905/12 v. 15/06/2012 



SAF 380 - PREFECTURA 

NAVAL ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

DIVISIÓN CONTRATACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 085/2012 

Expediente N° CUDAP-2198/12 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SE- 
LECCIÓN: Provisión e instalación eléctrica, 



cables de conductores eléctricos, la insta- 
lación y montaje de tableros eléctricos y 
todo lo que lo compone, etc., el retiro de 
los cableados eléctricos antiguos existen- 
tes, en los espacios comunes y peines de 
circulación de cada uno de los pisos a de- 
terminar por el Área Técnica, del Edificio 
Guardacostas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Llave en Mano 
Costo del pliego: Pesos diez ($ 10,00). 
Retiro de pliegos en el Organismo contra- 
tante: Lugar/Dirección: Edificio Guardacostas 

- sito en la Av. E. Madero 235 - Dirección de 
Administración Financiera - Departamento 
Adquisiciones - División Contrataciones - 7 o 
Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Te/Fax: 4318-7578. Plazo y horario: En 
días hábiles administrativos, en el horario de 
08.00 a 12.00 horas y hasta las 12.00 horas del 
día hábil administrativo anterior al fijado para el 
acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Edificio Guardacostas - sito en la Av. E. Madero 
235 - Dirección de Administración Financiera 

- Departamento Adquisiciones - División Con- 
trataciones - 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. Plazo y horario: En días 
hábiles administrativos en el horario de 08.00 a 
14.00 horas y hasta el día y horario fijado para 
el acto de apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Edificio 
Guardacostas - sito en la Av. E. Madero 235 - 
Dirección de Administración Financiera - Depar- 
tamento Adquisiciones - División Contrataciones 

- 7° Piso - Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Día y hora: 11 de julio de 2012 a las 09.00 
horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares y Generales también podrá obtenerse 
del sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones: www.argentinacompra.gov. 
ar, ingresando al Acceso Directo "Acceso 
para Organismos y Proveedores", hasta las 
12.00 horas del día hábil administrativo ante- 
rior al fijado para el acto de apertura. 

e. 15/06/2012 N° 66338/12 v. 18/06/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° CDS-567/2012 

RENGLÓN: Para la contratación del servi- 
cio de transporte de correspondencia inter- 
na del Banco, bajo el sistema Puerta a Puer- 
ta, por el período de un año. 

Consulta de expediente y lugar de presen- 
tación de los antecedentes: Departamento de 
Contratación de Servicios - Bmé. Mitre 326 - 3 o 
Piso - Local 310, Capital Federal, de 10 a 15 hs. 
y en la página WEB del Banco: www.BNA.com. 
ar. 

Lugar y fecha de apertura: Departamento 
de Contratación de Servicios - Bmé. Mitre 326 
- 3 o Piso - Local 310, Capital Federal, el día 
06.07.2012 a las 11.00 horas. 

Valor del pliego: $ 1.000,00 

e. 14/06/2012 N° 64769/12 v. 19/06/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-2982 

OBJETO: Llámese a la Licitación Pública 
N° INM-2982 para la ejecución de los tra- 
bajos de "Reestructuración" del Centro de 
Procesamiento de Datos de Casa Central - 
Obra Civil (CABA). 

La apertura de las propuestas se realizará el 
6/07/12 a las 12:30 hs. en el Área de Compras 
y Contrataciones - Departamento de Inmuebles 
- Bartolomé Mitre 326 - 3 o Piso - Oficina 311 - 
(1036) -Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el 
sitio de la página Web del Banco de la Nación 
Argentina www.bna.com.ar 

Valor del pliego: $ 1.000.- 

Costo estimado: $ 1.121.810.- más IVA. 

e. 12/06/2012 N° 64181/12 v. 15/06/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA INM N° 2983 

OBJETO: Llámese a la Licitación Públi- 
ca INM N° 2983 para realizar la "Distri- 
bución Interna" en la Sucursal Villa Iris 
(Bs. As.). 

La apertura de las propuestas se realizará el 
10/07/12 a las 12:30 hs. en el Área de Compras 
y Contrataciones - Departamento de Inmuebles 
- Bartolomé Mitre 326 - 3° Piso - Oficina 311 - 
(1036)- Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la Sucursal Villa Iris (Bs. 
As.) y en la Gerencia Zonal Bahía Blanca (Bs. 
As.). 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el 
sitio de la página Web del Banco de la Nación 
Argentina www.bna.com.ar 

Valor del pliego: $650.- 

Costo estimado: $ 509.146,35.- más IVA. 

e. 12/06/2012 N° 64184/12 v. 15/06/2012 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

INMUEBLES 

LICITACIÓN PUBLICA N° INM-2984 

OBJETO: Llámese a la Licitación Pública 
N° INM-2984, para la ejecución de los tra- 
bajos de "Instalación de aire acondicionado 
frío/calor" en el edificio sede de la Sucursal 
Balvanera (CABA). 

La apertura de las propuestas se realizará el 
05/07/12 a las 12:30 hs. en el Área de Compras 
y Contrataciones - Departamento de Inmuebles 
- Bartolomé Mitre 326 - 3° Piso - Oficina 311 - 
(1036)- Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la cita- 
da Dependencia, en la Sucursal Balvanera 
(CABA) y en la Gerencia Zonal Congreso 
(CABA). 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el 
sitio de la página Web del Banco de la Nación 
Argentina www.bna.com.ar 

Valor del pliego: $500.- 

Costo estimado: $ 396.730.- más IVA. 

e. 12/06/2012 N° 64185/12 v. 15/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 
SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) 
LICITACIÓN PUBLICA 
INTERNACIONAL N° 02/2012 

Programa de Gestión de la Sanidad 

y Calidad Agroalimentaha 

BID 1950/OC-AR 

Adquisición de la Organización General de 
Logística Plan de Capacitación SENASA 2012 

1. Este llamado a licitación se emite como 
resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el 
Development Business, edición N° 729 del 30 
de junio de 2008, y publicado en su versión on 
line el 2 de junio de 2008. 

2. La República Argentina ha recibido un 
financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar el costo del Pro- 
grama de Gestión de la Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria, y se propone utilizar parte 
de los fondos de este financiamiento para 
efectuar los pagos bajo el Contrato BID 
1950/OC-AR. 

3. El SENASA invita a los Oferentes elegibles 
a presentar ofertas selladas para la adquisición 
de la Organización General de Logística Plan de 
Capacitación SENASA 2012. La compra está 
conformada por: 

Lote Único 

ítem 1: Talleres Tipo "A" para todas las Re- 
giones con Catering y Salón con equipamiento. 

ítem 2: Talleres Tipo "B" para todas las 
Regiones con Catering. Salón con equipa- 
miento y Alojamiento para el 50% de los 
asistentes. 



Monto estimado del presupuesto oficial 
USS 1.000.000 (Dólares estadounidenses un 
millón). 

El plazo de entrega de los bienes/servicio es 
de hasta doscientos setenta (270) días, a partir 
de la recepción de la orden de compra, y de 
acuerdo a lo establecido para cada lote en las 
especificaciones técnicas. 

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública Interna- 
cional establecidos en la publicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo titulada Políticas 
para la Adquisición de Obras y Bienes financia- 
dos por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en dichas normas 
(GN 2349-7). 

5. Los Oferentes elegibles que estén intere- 
sados podrán obtener información adicional 
de: UGP-SENASA (mtorres@senasa.gov.ar; 
nsmolyn@senasa.gov.ar) y revisar los docu- 
mentos de licitación en la dirección indicada al 
final de este Llamado: Paseo Colón 439, Piso 
6, frente, CABA, de lunes a viernes de 10.30 a 
17.00 hs. 

6. La calificación de los Oferentes se hará 
de acuerdo a requisitos técnicos, financieros 
y legales incorporados en el Pliego. No se 
otorgará un Margen de Preferencia a con- 
tratistas nacionales elegibles. Mayores deta- 
lles se proporcionan en los Documentos de 
Licitación. 

7. Los Oferentes interesados podrán retirar un 
juego completo de los Documentos de Licitación 
en español, mediante presentación de una soli- 
citud por escrito a la dirección indicada al final 
de este Llamado de lunes a viernes de 10:30 a 
17:00 hs. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la 
dirección indicada abajo, a más tardar a las 
15:00 hs, del día 3 de agosto de 2012. Ofertas 
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera de plazo serán rechaza- 
das. Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona en la dirección indicada al 
final de este Llamado, a las 15:15 hs. del día 
3 de agosto de 2012. Todas las ofertas debe- 
rán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la oferta, tal como se detalla 
en Datos de la Licitación Cláusula 21.2. por el 
siguiente monto: 

- Lote 1: $ 50.000 o USS 10.000 

La dirección referida arriba es: UGP-SENA- 
SA, Av. Paseo Colón 439, Piso 6 o , frente, Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires. 

Atención: de lunes a viernes de 10:30 a 17:00 hs. 

Teléfonos. 4121-5047/5076/5395. 

e. 15/06/2012 N° 66217/12 v. 18/06/2012 



ANAC - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 5/2012 

OBJETO: Servicio de mantenimiento pre- 
ventivo y correctivo de los equipos Tran- 
ceptores de VHF-AM para el servicio móvil 
aeronáutico en aeropuertos para la Región 
de Información de Vuelo Ezeiza y Resisten- 
cia. 

Lugar, plazo y horario de consulta de pliegos: 
Dirección de Compras y Administración de 
Bienes de la ANAC - Azopardo 1405 - Piso 8 o 
(1107), C.A.B.A. De lunes a viernes de 9 a 13 
horas hasta el 4 de julio de 2012. 

Lugar, plazo y horario de retiro de pliegos: 
Dirección de Compras y Administración de 
Bienes de la ANAC - Azopardo 1405 - Piso 8 o 
(1107), C.A.B.A. De lunes a viernes en el horario 
de 09.00 a 13.00 hs., hasta el día 27 de junio 
de 2012. 

- En el sitio en Internet de la Oficina Na- 
cional de Contrataciones www.argentina- 
compra.gov.ar ingresando al Acceso Directo 
"Contrataciones Vigentes", hasta el día 3 de 
julio de 2012. 

Valor del pliego: Sin cargo. 

Lugar de presentación de las ofertas: Direc- 
ción de Compras y Administración de Bienes 
de la ANAC - Azopardo 1405 - Piso 8 o (1107), 
C.A.B.A. De lunes a viernes en el horario de 
09.00 a 13.00 hs., hasta el día 10 de julio de 
2012 alas 10.30 horas. 

Lugar del acto de apertura: Dirección de 
Compras y Administración de Bienes de la 
ANAC -Azopardo 1405- Piso 8 o (1107), C.A.B.A. 

Día y horario del acto de apertura: 10 de julio 
de 2012- 10.30 hs. 
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El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res y Especificaciones Técnicas de este proce- 
dimiento podrá ser consultado o retirado con el 
fin de presentarse a cotizar, en este último caso 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio 
web de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar accediendo al 
link Contrataciones Vigentes. 

e. 15/06/2012 N° 66353/12 v. 18/06/2012 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2012 
Expediente N° CUDAP: 
EXP-UBA: 21084/11 

OBRA PUBLICA 

OBJETO: Remodelación de la Sala de 
Máquinas, nuevo Tanque Cisterna principal 
y nuevas Tomas de Agua del Instituto de In- 
vestigaciones Médicas "Dr. Alfredo Lana- 
ri", sito en la Av. Combatientes de Malvinas 
3150 de la Capital Federal. 

Presupuesto oficial: Pesos quinientos sesen- 
ta y ocho mil setecientos setenta ($ 568.770.-). 

Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 

Valor de pliego: En concepto de soporte digi- 
tal pesos ochocientos ($ 800.-). 

Venta del pliego: Hasta el 25-06-12 inclusi- 
ve en la Dirección General de Planificación y 
Gestión de Contrataciones - Viamonte N° 430, 
Planta Baja, Oficina 3, (1053) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Tel.: 4510-1110/1111. Aten- 
ción de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, 
indefectiblemente. 

Visita a obra: Se realizará el día 26-06-12 a las 
11 horas. Coordinar previamente con la Sub- 
secretaría de Refuncionalización Hospitalaria. 
Arq. Silvia Szuchman - T.E.: 4510-1247. 

Consultas de las empresas en forma feha- 
ciente: Hasta el día 04-07-12, Inclusive. Presen- 
tar las consultas por escrito en la Oficina de la 
Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. Horario de atención de 10:00 a 
14:00 horas indefectiblemente. 

Respuestas de Circulares: Hasta el 10-07-12 
inclusive. 

Lugar de presentación de las ofertas: Di- 
rección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones. 

Apertura: 13 de julio de 2012 a las 12:00 
horas. 

e. 11/06/2012 N° 63479/12 v. 15/06/2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
Expediente N° 827-1491/11 

OBJETO: Adecuación de Campanas ex- 
tractaras de vahos en Laboratorios de la 
Universidad Nacional de Quilmes. 

Retiro y adquisición de pliegos: Dirección de 
Suministros, Universidad Nacional de Quilmes, 
Roque Sáenz Peña N° 352, Bernal, Pcia. Bs. As. 
4365-7114 - licitaciones@unq.edu. ar 

Presentación de ofertas: Dirección de Su- 
ministros, Universidad Nacional de Quilmes, 
Roque Sáenz Peña N° 352, Bernal, Partido de 
Quilmes, Pcia. Bs. As. 

Costo del pliego: Sin costo. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o 
retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último ingresando con usuario y contra- 
seña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

Fecha de apertura de las ofertas: Día 23/07/1 2 
a las 12:00 hs. 

e. 14/06/2012 N° 65413/12 v. 15/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
CASA DE MONEDA 
SOCIEDAD DEL ESTADO 
LICITACIÓN PUBLICA N° 127 
Expediente N° 26078 

OBJETO: servicio de Sistemas Climatiza- 
ción. 



Lugar donde pueden retirarse o consultarse 
los pliegos: Av. Antártida Argentina 2085, Capi- 
tal Federal (Contrataciones). 

Horario: De 10.00 a 17.00 hs. o en nuestra 
página web: www.camoar.gov.ar 

Valor del pliego: $ 3.500.- 

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 
Antártida Argentina 2085, Capital (Mesa de En- 
tradas) de 10.00 a 18.00 hs. 

Apertura, lugar: Av. Antártida Argentina 2085, 
Capital Federal. 

Día: 28/06/2012. 

Hora: 11:30 hs. 

e. 15/06/2012 N° 66169/12 v. 21/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10-2012 

OBJETO: Servicio de Alistamiento y Ar- 
mamento para Embarcaciones. 

Lugar de retiro y consulta de pliegos: En la 
Gerencia de Abastecimiento, Av. Ing. Huergo 
431, Planta Baja, Buenos Aires, en días hábiles 
de 9 a 15 horas - Tel. 4343-7333. 

Valor del pliego: $ 100,00. 

Fecha de apertura y lugar de presentación 
de ofertas: El día 12 de julio de 2012 a las 11 
horas, en la Sala de Aperturas de la Administra- 
ción General de Puertos - Sociedad del Estado, 
Planta Baja de la dirección mencionada. 

e. 15/06/2012 N° 65311/12 v. 18/06/2012 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
LICITACIÓN PRIVADA 
Expediente N° 0000018645 

OBJETO: Servicio de tratamiento y dispo- 
sición final de un Transformador con aceite 
PCB de la Central Nuclear Embalse. 

Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Abas- 
tecimiento y Contrataciones, Arribeños 3619, 
Piso 5 o - 1429 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 9:00 a 12:00 de lunes a 
viernes y sitio web: www.na-sa.com.ar sección 
Contrataciones. 

Lugar de presentación de las ofertas: Ge- 
rencia de Abastecimiento y Contrataciones, 
Arribeños 3619, 5° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Apertura: Gerencia de Abastecimiento y Con- 
trataciones, Arribeños 3619, 5° Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha apertura: 06 de julio de 2012 

Hora: 11:00 (hora). 

e. 14/06/2012 N° 64353/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE SALUD 
SECRETARIA DE POLÍTICAS, 
REGULACIÓN E INSTITUTOS 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE 
SALUD "DR. CARLOS G. MALBRAN" 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS 
"DR. JULIO I. MAIZTEGUI" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 13/2012 
Ejercicio: 2012 

Expediente CUDAP N° 1 2095- 
S01:00000524/2012 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio 
de Portería y Vigilancia. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adquisición de pliego: Lugar/Dirección: Ad- 
ministración Nacional de Laboratorios e Institu- 
tos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" - Depto. 
de Administración de Bienes - Avda. Vélez 
Sársfield 563 - 1er. Piso (1281) Capital Federal, 
Tel.: 4303-1803. Plazo, horario, costo: Desde el 
14/06/2012 hasta el día 12/07/2012 de 10:00 a 
14:00 hs. 



Consultas de pliego: Lugar/Dirección: 
Administración Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" - 
Depto. de Administración de Bienes - Avda. 
Vélez Sársfield 563 - 1er. Piso (1281) Capital 
Federal, Tel.: 4303-1803. Plazo y horario: Des- 
de el 14/06/2012 hasta el día 11/07/2012 de 
10:00 a 14:00 hs. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Administración Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" 
- Depto. de Administración de Bienes - Avda. 
Vélez Sársfield 563 - 1er. Piso (1281) Capital Fe- 
deral, Tel.: 4303-1803. Plazo y horario: Hasta el 
13/07/2012 hasta las 10:30 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Ad- 
ministración Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" - 
Depto. de Administración de Bienes - Avda. 
Vélez Sársfield 563 - 1er. Piso (1281) Capital 
Federal. Plazo y horario: 13/07/2012 a las 
11:30 hs. 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser obtenido 
con el fin de presentarse a cotizar o consul- 
tado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, 
accediendo al link Transparencia. 

Visita de obra: La visita de reconocimiento 
deberá concretarse en el período que abarca 
desde la adquisición del pliego y hasta 96 (no- 
venta y seis) horas antes de la fecha determina- 
da para la recepción de ofertas. 

El lugar de encuentro para la visita del ren- 
glón será en el INEVH, sito en Monteagudo 
2510, Ciudad de Pergamino, Pcia. de Bs. As. 

La visita se efectuará en el horario de 09:00 
(nueve) a 12:00 (doce) horas, estando a cargo 
del Responsable del Sector, que será acompa- 
ñado por cualquier funcionario expresamente 
designado para esta función. 

Se entregará constancia de la realización de 
la visita, la que deberá adjuntarse a la oferta sin 
excepción. 

e. 14/06/2012 N° 65044/12 v. 15/06/2012 



SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS 
COMUNALES CONEXOS 



JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS 
SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICO ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente N° 33917/2011 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio 
de estudios complementarios de exámenes 
preocupacionales y análisis clínicos para el 
Estudio de Prevención y Detección de Fac- 
tores de Riesgo Cardiovascular. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar/Direc- 
ción: Coordinación de Bienes y Contrataciones, 
Avda. Julio A. Roca 782, 8 o Piso - (1 067) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Plazo y horario: De 
lunes a viernes de 09.00 a 17.00 hasta un día 
antes del indicado para la apertura de ofertas, 
o en su defecto a través de la página de Internet 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al 
acceso directo "Contrataciones Vigentes". 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar/Dirección: Coor- 
dinación de Bienes y Contrataciones, Avda. Ju- 
lio A. Roca 782, 8° Piso (1067) Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. Plazo y horario: De lunes 
a viernes en el horario de 09.00 a 17.00 o en su 
defecto a través de la página de Internet www. 
argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso 
directo "Contrataciones Vigentes". 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Coordinación de Bienes y Contrataciones, 
Avda. Pte. Julio A. Roca 782, 8° Piso - (1067) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y ho- 
rario: De lunes a viernes de 10 a 17 hs. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Coordi- 
nación de Bienes y Contrataciones, Avda. Pte. 
Julio A. Roca 782, 8 o Piso - (1067) Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de julio 
de 2012 11.00 hs. 

e. 15/06/2012 N° 66138/12 v. 18/06/2012 



H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
Expediente N° 85.361/12 

OBJETO: Contratación servicio de con- 
trol Médico Asistencial, Análisis periódicos 
y Exámenes pre y post ocupacionales para 
el Personal de la H. Cámara de Diputados 
de la Nación por el período de doce (12) me- 
ses. 

Retiro y/o consulta de pliegos: Departa- 
mento de Compras, Bartolomé Mitre 1864, 
Piso 6 o , Cap. Fed. en el horario de 12:00 a 
17:00 hs. 

Pág. web www.hcdn.gov.ar 

Valor del pliego: $ 1.500.- (Pesos un mil 
quinientos). 

Compra de pliego: Tesorería, Av. Rivadavia 
1864 PB, de 12:00 a 17:00 hs. (Presentarse con 
el valor del pliego y N° de licitación) 

Presentación de las ofertas: Departamento 
Compras. 

Apertura: Departamento Compras, Bartolo- 
mé Mitre 1864 - Piso 6 o - Cap. Fed. 

Día: 10/07/12 -Hora 11:30. 

e. 14/06/2012 N° 65622/12 v. 15/06/2012 



Ventas y 
Ofrecimientos 
del Estado 



CONCESIONES 



EJERCITO ARGENTINO 
LICEO MILITAR GENERAL PAZ 
LICITACIÓN PUBLICA N° 5/2012 
Expediente N° LP12-0060/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Conce- 
sión de Local para Cantina de Alumnos y 
Cadetes. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad. 

Costo del pliego: $ 0,00 

Retiro de los Proyectos de Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares: Lugar y Dirección: 
SAF - LMGP - Av. Juan B. Justo 5858 - Córdo- 
ba. Plazo y Horario: Hasta el 28/06/2012 - Hora: 
12:00. 

Consulta de los Proyectos de Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares: Lugar y Di- 
rección: SAF - LMGP - Av. Juan B. Justo 5858 
-Córdoba. Plazo y Horario: Hasta el 28/06/2012 
-Hora: 12:00. 

Presentación de Observaciones: Lugar y Di- 
rección: SAF - LMGP - Av. Juan B. Justo 5858 

- Córdoba. Plazo y Horario: Hasta el 28/06/2012 
-Hora: 12:00. 

Acto de apertura: Lugar y Dirección: SAF 

- LMGP - Av. Juan B. Justo 5858 - Córdoba. 
Plazo y Horario: Fecha: 29/06/2012 - Hora: 
10:00 

Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consulta- 
do o retirado con el fin de presentarse a cotizar, 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones 
www.argentinacompra.gov.ar acceso directo 
"Contrataciones Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 58384/12 v. 15/06/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE INTENDENCIA 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIONES CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 19/2012 
Expediente N° 2.853.887 (FAA) 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Conce- 
sión de uso de un Predio de quinientas once 
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(511) hectáreas (Lote 1), ubicado en la Loca- 
lidad de Embalse Río Tercero, Departamen- 
to de Calamuchita, Provincia de Córdoba 
(Campo de Tiro "La Cruz" dependiente de la 
Escuela de Aviación Militar), para su explo- 
tación agrícola. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar: División 
Obtención o www.argentinacompra.gov.ar. Direc- 
ción: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad 
de Córdoba (Escuela de Aviación Militar). Plazo y 
horario: De lunes a viernes (hábiles y administra- 
tivos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta veinticuatro (24) 
horas antes de la fecha del acto de apertura. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar: División Obten- 
ción (UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza 
Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba 
(Escuela de Aviación Militar). Plazo y horario: 
De lunes a viernes (hábiles y administrativos) 
de 08:30 a 12:30 hs., hasta setenta y dos (72) 
horas antes de la fecha del acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar: División Ob- 
tención (UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza 
Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba 
(Escuela de Aviación Militar). Plazo y horario: Has- 
ta la hora fijada del Acto de Apertura; aun cuando 
éste no se haya iniciado no se recibirán ofertas. 

Acto de apertura: Lugar: División Obtención 
(UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza Aérea 
Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba (Es- 
cuela de Aviación Militar). Día y hora: Martes 10 
de julio de 2012 a las 09:00 hs. 

Observaciones Generales: 

Licitación Pública con afectación al Ejercicio 
2012, 2013, 2014 y 2015. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o 
retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el Sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 64305/12 v. 15/06/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE INTENDENCIA 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIONES CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2012 
Expediente N° 2.853.894 (FAA) 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Con- 
cesión de uso de un Predio de seiscien- 
tas quince (615) hectáreas (Lote 2), ubi- 
cado en la Localidad de Embalse Río 
Tercero, Departamento de Calamuchita, 
Provincia de Córdoba (Campo de Tiro 
"La Cruz" dependiente de la Escuela de 
Aviación Militar), para su explotación 
agrícola. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar: Divi- 
sión Obtención o www.argentinacompra.gov.ar. 
Dirección: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 Vz 
- Ciudad de Córdoba (Escuela de Aviación Mili- 
tar). Plazo y horario: De lunes a viernes (hábiles 
y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta 
veinticuatro (24) horas antes de la fecha del acto 
de apertura. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar: División Ob- 
tención (UOC 0040/027) - Dirección: Av. 
Fuerza Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad 
de Córdoba (Escuela de Aviación Militar). 
Plazo y horario: De lunes a viernes (hábiles 
y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta 
setenta y dos (72) horas antes de la fecha del 
acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar: División Ob- 
tención (UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza 
Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba 
(Escuela de Aviación Militar). Plazo y horario: 
Hasta la hora fijada del Acto de Apertura; aun 
cuando éste no se haya iniciado no se recibirán 
ofertas. 

Acto de apertura: Lugar: División Obtención 
(UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza Aérea 
Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba (Es- 
cuela de Aviación Militar). Día y hora: Martes 10 
de julio de 2012 alas 10:00 hs. 

Observaciones Generales: 

Licitación Pública con afectación al Ejercicio 
2012, 2013, 2014 y 2015. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o 



retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el Sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 64310/12 v. 15/06/2012 



FUERZA AEREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE INTENDENCIA 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIONES CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2012 
Expediente N° 2.853.786 (FAA) 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Con- 
cesión de uso de un Predio de setecientas 
noventa y cuatro (794) hectáreas (Lote 3), 
ubicado en la Localidad de Embalse Río 
Tercero, Departamento de Calamuchita, 
Provincia de Córdoba (Campo de Tiro "La 
Cruz" dependiente de la Escuela de Avia- 
ción Militar), para su explotación agrícola. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar: División 
Obtención o www.argentinacompra.gov.ar. Direc- 
ción: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad 
de Córdoba (Escuela de Aviación Militar). Plazo y 
horario: De lunes a viernes (hábiles y administra- 
tivos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta veinticuatro (24) 
horas antes de la fecha del acto de apertura. 

Costo del pliego: Sin costo. 

Consulta de pliegos: Lugar: División Obten- 
ción (UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza 
Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba 
(Escuela de Aviación Militar). Plazo y horario: 
De lunes a viernes (hábiles y administrativos) 
de 08:30 a 12:30 hs., hasta setenta y dos (72) 
horas antes de la fecha del acto de apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar: División Ob- 
tención (UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza 
Aérea Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba 
(Escuela de Aviación Militar). Plazo y horario: Has- 
ta la hora fijada del Acto de Apertura; aun cuando 
éste no se haya iniciado no se recibirán ofertas. 

Acto de apertura: Lugar: División Obtención 
(UOC 0040/027) - Dirección: Av. Fuerza Aérea 
Argentina Km. 6 Vz - Ciudad de Córdoba (Es- 
cuela de Aviación Militar). Día y hora: Martes 10 
de julio de 2012 a las 11:00 hs. 

Observaciones Generales: 

Licitación Pública con afectación al Ejercicio 
2012, 2013, 2014 y 2015. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usuario y contraseña, en el Sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www.ar- 
gentinacompra.gov.ar, Acceso Directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

e. 14/06/2012 N° 64308/12 v. 15/06/2012 



ARMADA ARGENTINA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA - SGNA 
SECRETARIA GENERAL 
DE LA ARMADA 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 
Expediente/s: SGNA.IBE N° 49/11 

OBJETO: Concesión onerosa por la explota- 
ción publicitaria en una extensión de 3600 m2. 

Lugar, plazos, horarios de consulta, venta de 
pliegos: Avda. Comodoro Py 2055, Piso 13°, Of. 
65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - De 
lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hs. y viernes 
de 08.00 a 12.00 hs., hasta cuarenta y ocho (48) 
horas anterior a la fecha de apertura. 

Valor del pliego: $50,00. 

Lugar de presentación de las ofertas y acto de 
apertura: Avda. Comodoro Py 2055, Piso 13°, Of. 
65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta vein- 
ticuatro (24) horas a la hora del acto de apertura. 

Día y hora del acto de apertura: 05 de julio de 
2012-9.30 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de este procedimiento podrá ser consultado o 
retirado con el fin de presentarse a cotizar, en 
este último caso ingresando con usuario y con- 
traseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional 
de Contrataciones, www.argentinacompra.gov. 
ar, Acceso Directo "Contrataciones Vigentes", 
e. 14/06/2012 N° 65077/12 v. 15/06/2012 



BOLETÍN oficial 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



CAMBIO DE 
HORARIO 

SEDE CENTRAL 



09:30 a 
16:00 hs. 



Sede Central: 
Suipacha 767 - 
09:30 hs. a 16:00 hs. 



Delegación Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas: 
Viamonte 1549 - 
12:00 hs. a 17:00 hs. 

Delegación Tribunales: 

Libertad 469 - 
8:30 hs. a 14:30 hs. 

Delegación IGJ; 
Moreno 251 - 
8:30 hs. a 11:30 hs. 

Delegación Colegio de Abogados: 

Av. Corrientes 1441 - Entrepiso - 
10:00 hs. a 15:45 hs. 



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

«f oei 0-345-bora (2672) www.boletinoficial.gob.ar 

atencionalcliente@boletinoficial.gob.ar 




BOLETÍN oficial 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



LA INFORMACIÓN OFICIAL, AUTENTICA 
Y OBLIGATORIA EN TODO EL PAÍS 



Servicios de 

Comunicación 

Audiovisual 

y reglamentación 

Ley 26.522 










Colección de Separatas / Textos de Consulta 



www.boletinoficial.gob.ar 



CENTRO DE ATENCIÓN AL CUENTE 
s& 061 0-345-BORA (2672) 

fentaS / Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sede Central: Suipacha 767 [1 1 :30 a 1 6:00 hs.) Tel.: (01 1 ) 521 8-8400 // Delegación Tribunales: Libertad 
469 (8:30 a 14:30 hs.) Tel.: (011) 4379-1979 // Delegación Colegio Público de Abogados: Av. Corrientes 
1441. Entrepiso (1 0:00 a 15:45 hs.) Tel.: [011 ) 4379-8700 (¡nt. 236) // Delegación Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas: Viamonte 1549. Planta Baja (12:00 a 1 7:00 hs.) Tel.: (01 1 ) 5382-9535 
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Locaciones 



INMUEBLES (LOC) 



Observaciones Generales: 

El Pliego de Bases y Condiciones Particula- 
res de este procedimiento podrá ser consulta- 
do o retirado con el fin de presentarse a cotizar, 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo 
"Contrataciones Vigentes". 

e. 15/06/2012 N° 64979/12 v. 18/06/2012 



Preadjudicatario: HENISA SUDAMERICANA 
S.A. - Duarte Quiroz 4512 - Las Palmas - 5002 
- Córdoba. 

Lote preadjudicado: Único 

Precio total: $ 34.831.982,12 IVA incluido. 

e. 15/06/2012 N° 65618/12 v. 15/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE MIGRACIONES 

LICITACIÓN PUBLICA N° 17/2012 

Expediente DNM N° S02: 0007161/2012 

OBJETO: Locación de un Inmueble en la 
Ciudad de Ushuaia - Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
para asiento de la Delegación de la Direc- 
ción Nacional de Migraciones en dicha Ciu- 
dad. 

Destino: Delegación Ushuaia de la Dirección 
Nacional de Migraciones. 

Consulta y/o retiro de pliegos: Delegación 
Ushuaia, ubicada en calle Fueguia Basket 
N° 187 de la Ciudad de Ushuaia - Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At- 
lántico Sur. 

Hasta el día 11 de julio de 2012, de lunes a 
viernes de 10:00 a 16:00 hs. 

Departamento de Compras de la Dirección 
Nacional de Migraciones, ubicado en la Aveni- 
da Antártida Argentina N° 1355, Edificio N° 2, 
Primer Piso, Oficina 54 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Hasta el día 11 de julio de 2012, de lunes a 
viernes de 10:00 a 16:00 hs. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particu- 
lares de este procedimiento podrá ser con- 
sultado o retirado con el fin de presentarse a 
cotizar, en este último caso ingresando con 
usurario y contraseña, en el sitio Web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones, www. 
argentinacompra.gov.ar, acceso directo "Con- 
trataciones Vigentes". 

Valor del pliego: Sin valor 

Lugar de presentación de las ofertas: Depar- 
tamento de Compras de la Dirección Nacional 
de Migraciones, ubicado en la Avenida Antárti- 
da Argentina N° 1355, Edificio N° 2, Primer Piso, 
Oficina 54 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Hasta el día 16 de julio de 2012 a las 
16:00 hs. 

Apertura: Departamento de Compras de la 
Dirección Nacional de Migraciones, ubicado en 
la Avenida Antártida Argentina N° 1355, Edificio 
N c 2, Primer Piso, Oficina 54 de la Ciudad Autó- 
noma de Buenos Aires. 

El día 20 de julio de 2012 a las 14:00 hs. 

e. 14/06/2012 N° 62632/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
CEO - CENTRO EDUC OP 
"MONTE CASEROS" 
LICITACIÓN PUBLICA N° 20/2012 
Expediente N° B 4 12 0297/5 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Alquiler 
de dos Viviendas para uso familiar. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Retiro o adquisición de pliegos: Lugar y Di- 
rección: CEO M. Caseros, calle Ayacucho S/N. 
Plazo y horario: En los días hábiles de 08.00 a 
12.00 hs. partir de la fecha 19 de junio de 2012 
desde 08.00 hs. 

Costo del pliego: - 

Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: CEO 
M. Caseros, calle Ayacucho S/N. Plazo y ho- 
rario: A partir de la fecha: 19 de junio de 2012 - 
Hora: 08.00. 

Presentación de ofertas: Lugar y Dirección: 
CEO M. Caseros, calle Ayacucho S/N - Ctes. 

- CP: 3220. Plazo y horario: Fecha: 10/07/2012 

- Hora: 09.00. 

Finalización del plazo: Fecha: 10/07/2012 - 
Hora: 09.00. 

Acto de apertura: Lugar y Dirección: CEO 
M. Caseros, calle Ayacucho S/N - Ctes. - CP: 
3220. Plazo y horario: Fecha: 11/07/2012 -Hora: 
09.00. 



GENDARMERÍA NACIONAL 

ARGENTINA 

UNIDAD ESPECIAL DE INTELIGENCIA 

"BUENOS AIRES SUR" 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Expediente N° UQ 1-4001/46 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Alquiler 
de Inmueble para la Unidad Especial de In- 
teligencia. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Costo de reproducción del pliego: $ 00,00 
(Sin costo). 

Retiro/compra y obtención de pliegos: Lu- 
gar/Dirección: Unidad Técnica Administrativa 
Contable, de la Unidad Especial de Inteligencia 
"Buenos Aires Sur" de Gendarmería Nacional, 
sito calle Deán Funes N° 1047, de la Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires (CP 1231), o en el sitio 
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar - Plazo y horario: 
Días hábiles, en el horario de 08.30 a 13.30 
horas, con anterioridad a la fecha y hora fijada 
para la apertura. 

Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: 
Unidad Técnica Administrativa Contable, de 
la Unidad Especial de Inteligencia "Buenos 
Aires Sur" de Gendarmería Nacional, sito 
calle Deán Funes N° 1047, de la Ciudad Au- 
tónoma de Buenos Aires (CP 1231). Plazo y 
horario: Días hábiles, en el horario de 08.30 
a 13.30 horas, hasta una (1) hora antes a la 
fijada para la apertura. 

Acto de apertura: Lugar/Dirección: Unidad 
Técnica Administrativa Contable, de la Unidad 
Especial de Inteligencia "Buenos Aires Sur" de 
Gendarmería Nacional, sito calle Deán Funes 
N° 1047, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CP 1231). Día y hora: 26 de julio de 2012 
- 11.00 hs. 

e. 15/06/2012 N° 66352/12 v. 18/06/2012 



Preadjudicaciones 



DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL 
PARA EL PERSONAL DEL 
CONGRESO DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2012 

Dirección de Ayuda Social Para el Personal 
del Congreso de la Nación, Alsina 1825 - 3 o Piso 
- Departamento Compras (1090) C.A.B.A. de 13 
a17hs. 

Empresa preadjudicada: CARLOS DEL SAN- 
TO S.R.L., Boyacá 825 (1406) C.A.B.A. 

Renglón preadjudicado: Único 

Precio unitario: $ 5.840,00 

Importe total de la licitación: $ 303.680,00.- 
(Pesos: Trescientos tres mil seiscientos 
ochenta). 

e. 15/06/2012 N° 66221/12 v. 15/06/2012 



NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Y PREADJUDICACION 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
Expediente N° 0000015494 



Objeto: Construcciones de Edificio de Inge- 
niería y Laboratorio Químico. 

Horario y lugar de consulta del expe- 
diente: 9.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs., 
Arribeños 3619, 5 o Piso, Capital (Div. 
Preadjudicaciones). 



Adj udic acione s 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA GUARNICIÓN 
MILITAR BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 07/2012 
Expediente N° ED12-0151/5 

Objeto de la contratación: Remodelación 
de Edificios y Locales del CGMBA y Unidades 
dependientes. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: MIGUEL ÁNGEL GERMINO 

Total adjudicado: $ 38.000,00. 

Oferente: JULIO CESAR GARRIDO 

Total adjudicado: $ 49.800,00. 

Oferente: HERRAMENTARIAS.R.L. 

Total adjudicado: $ 129.600,0. 

Observaciones Generales: 

No se formulan. 

e. 15/06/2012 N° 65950/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA GUARNICIÓN 
MILITAR BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 08/2012 
Expediente N° ED12-0156/5 

Objeto de la contratación: Mantenimiento y 
reparación de Vehículos. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: FAMAKAR S.R.L. 
Total adjudicado: $ 42.330,00. 
Oferente: EQUIDIESEL ENERGÍA S.R.L. 
Total adjudicado: $ 70.000,00. 
Oferente: LAROCCA NEUMÁTICOS S.A. 
Total adjudicado: $ 16.917,00. 
Observaciones Generales: 
No se formulan. 

e. 15/06/2012 N° 65955/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2010 
Expediente N° S01:269490/09 

Objeto de la contratación: Mantenimiento de 
Equipos Informáticos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: SYSTEMCORP S.A. 

Total adjudicado: $ 163.074,12. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 32/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65616/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 

CONTADURÍA GENERAL 

DEL EJERCITO 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Expediente N° GA12-0018/6 

Objeto de la contratación: Locación de Obra 
para la construcción del Sistema de Presuriza- 
ción en el Organismo. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: PAHICO S.A. 

Total adjudicado: 319.400,00. 

Observaciones Generales: 

No se formulan. 

e. 15/06/2012 N° 66131/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2012 
Expediente N° S01:408159/11 

Objeto de la contratación: Mantenimiento del 
Sistema Robotizado Qualstar. 

Oferente: AVANTECNO S.A. 

Total adjudicado: $ 237.600,00. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 30/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65614/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO DE LA GUARNICIÓN 
MILITAR BUENOS AIRES 
LICITACIÓN PRIVADA N° 13/2012 
Expediente N° ED12-0210/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de ar- 
tículos de Ferretería en general. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: CONTI RAÚL ALBERTO 
Total adjudicado: $ 12.126,00. 
Oferente: GONZÁLEZ ABEL ANÍBAL 
Total adjudicado: $ 8.693,00. 
Oferente: MORAL JOSÉ 
Total adjudicado: $ 22.417,23. 
Oferente: ALFREDO ENRIQUE BENEDETTI 
Total adjudicado: $ 3.871,00. 
Oferente: VECCHIO JOSEFINA MARÍA 
Total adjudicado: $ 14.046,75. 
Oferente: PINTURERÍA ROSMAR S.A. 
Total adjudicado: $ 5.822,20. 
Oferente: RECKINGER EDUARDO HORACIO 
Total adjudicado: $ 22.177,09. 
Oferente: REGGIO MARCELO FERNANDO 
Total adjudicado: $ 5.352,85. 
Observaciones Generales: 
No se formulan. 

e. 15/06/2012 N° 65958/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
LICITACIÓN PRIVADA N° 18/2011 
Expediente N° S01:478482/11 

Objeto de la contratación: Por la provisión de 
500 Sillas Ergonométricas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: BAIRES 4 de LEANDRO 
CAMBIASSO 

Total adjudicado: $ 203.400,00. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 28/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65613/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 
Expediente N° S01:303383/2010 

Objeto de la contratación: Mantenimiento de 
la Calefacción Central. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: INGENIERÍA AHMAD S.R.L. 

Total adjudicado: $ 408.000,00. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 17/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65610/12 v. 15/06/2012 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

D.G.I. 

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2011 

Ejercicio: 2012 

Expediente N° 1-257.016-2011 

Objeto: Ampliación Orden de Compra 
N° 4500007933 por el servicio de un Agente 
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Uniformado de lunes a viernes hábiles de 09.00 
a 17.00 hs., en el Edificio Sede de la Agencia 
N°43. 

Clase: Art. 21 Inc. 4, Apdo. 8. 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. 

Total adjudicado: $ 33.840.- 

Observaciones Generales: 

Orden de Compra N° 4700000659. 

e. 15/06/2012 N° 66357/12 v. 15/06/2012 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

D.G.I. 

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/2011 

Ejercicio: 2012 

Expediente N° 1-257.015-2011 

Objeto: Ampliación Orden de Compra 
N° 4500007935 por el servicio de un Agente 
Uniformado de lunes a viernes hábiles de 09.00 
a 17.00 hs., en el Edificio Sede de la Agencia 
N°47. 

Clase: Art. 21 Inc. 4, Apdo. 8. 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicatario: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. 

Total adjudicado: $ 33.840.- 

Observaciones Generales: 

Orden de Compra N° 4700000660. 

e. 15/06/2012 N° 66360/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 25/2012 
Expediente N° MK12-0412/5 

Objeto de la contratación: Reparación de Me- 
sas, Sillas y Elevador de Agua de las Bombas 
Sumergibles. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicación: 

Orden N°: 2 

Firma: MARTI MARTI GABRIEL 

Renglón Adjudicado: 0003. 

Importe Adjudicado: $ 99.200,00. 

e. 15/06/2012 N° 65573/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN 
LICITACIÓN PRIVADA N° 27/2012 
Expediente N° MK12-0413/5 

Objeto de la contratación: Mantenimiento y 
reparación de los Vehículos de Dotación del 
Instituto. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Adjudicaciones: 

Orden N°: 1 

Firma: FERNANDO BELLONI S.A. 

Renglones Adjudicados: 0002, 0003, 
0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 
0013. 

Importe Adjudicado: $ 84.002,00. 

Orden N°: 2 

Firma: ALVAREZ LUIS GABRIEL 

Renglón Adjudicado: 0004. 

Importe Adjudicado: $ 9.900,00. 

e. 15/06/2012 N° 65581/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2012 
Expediente N° S01:495485/2011 

Objeto de la contratación: Servicio de Trans- 
porte Aéreo. 

Oferente: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. 

Total adjudicado: $ 600.000,00. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 15/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65608/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2012 
Expediente N° 21 12-7150/5 de la DGE 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
artículos de Librería en general para la Di- 
rección General de Educación y Unidades 
dependientes. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: DISTRIBUIDORA PAPEL COM 
S.R.L. 

Total adjudicado: Pesos seis mil setecien- 
tos cuarenta y uno con sesenta centavos 
($6.741,60). 

Oferente: MBG COMERCIAL S.R.L. 

Total adjudicado: Pesos setenta y siete mil 
ciento veintiocho con sesenta y dos centavos 
($77.128,62). 

Observaciones Generales: 

No posee. 

e. 15/06/2012 N° 66061/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2012 
Expediente N° S01:393837/11 

Objeto de la contratación: Servicio de Guar- 
dia de Bomberos y adicional de Policía. 

Oferente: SUPERINTENDENCIA DE AD- 
MINISTRACIÓN DE POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA 

Total adjudicado: $ 1.549.080,00. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 18/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65611/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 6/2011 
Expediente N° S01:22309/11 

Objeto de la contratación: Adquisición de 10 
Computadoras tipo Netbook. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: EXO S.A. 

Total adjudicado: $ 79.560,00. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 31/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65615/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PUBLICAS 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
LICITACIÓN PUBLICA N° 6/2012 
Expediente N° S01:31 5924/2009 

Objeto de la contratación: Mantenimiento de 
las Instalaciones Eléctricas. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: INGENIERÍA AHMAD S.R.L. 

Total adjudicado: $ 96.874,00. 

Observaciones Generales: 

Esta publicación corresponde a la Orden de 
Compra N° 16/2012. 

e. 15/06/2012 N° 65609/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 
Expediente N° 21 12-7157/5 de la DGE 

Objeto de la contratación: Servicio de Ce- 
remonial para la Escuela Superior Técnica y la 
Escuela Superior de Guerra. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: EVENTOS CORPORATIVOS S.A. 

Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y dos 
mil novecientos veinte ($ 162.920,00). 



Observaciones Generales: 
No posee. 

e. 15/06/2012 N° 66057/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
CONTADURÍA GENERAL 
DEL EJERCITO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 07/2012 
Expediente N° GA12-0021/6 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Víveres. 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Oferente: ONACE S.R.L. 
Total adjudicado: 27.719,60. 
Oferente: BIATI NORBERTO JUAN 
Total adjudicado: 36.802,40. 
Oferente: EM BOTELLADORA SANTA RITA S. R. L 
Total adjudicado: 24.480,00. 
Oferente: MARTINICO S.A. 
Total adjudicado: 10.750,80. 
Observaciones Generales: 
No se formulan. 

e. 15/06/2012 N° 66132/12 v. 15/06/2012 



AFIP - DGI 

DIRECCIÓN REGIONAL JUNIN 
LICITACIÓN PUBLICA N° 0000007/2012 
Expediente N° 0250956/12 

Objeto: Alquiler de un Inmueble destinado a 
Cocheras, Depósito y Archivos de la AFIP DGI - 
Dirección Regional Junín - Sede. 

Adjudicatario: ALE RAMÓN ALBERTO 

Importe adjudicado: $ 633.600,00. 

Se encuentra a disposición para consulta 
de los Señores Oferentes el Acto de Adjudica- 
ción N° 0000029/12 (DI RJUN) - Disposición 
N° 0000039/12 (DI RJUN). 

Lugar de consulta: Sección Administrativa de 
la AFIP DGI - Dirección Regional Junín, sita en 
calle Avellaneda N° 30 - Piso 5 o - Junín (B), en el 
horario de 10:00 a 16:00 horas. 

e. 15/06/2012 N° 65626/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PUBLICA Y SERVICIOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 
FABRICA MILITAR RIO TERCERO 

Período: mayo/2012 

LICITACIÓN PRIVADA N° 7/2012 
Orden de Compra N° 96/12 

Objeto: Serruchos, hojas de Serrucho. 
Precio total: 143.765,33. 
Proveedor: UKANZA GROUP SA. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 
Orden de Compra N° 113/12 

Objeto: Acero Laminado en Bobina. 
Precio total: 740.399,00. 
Proveedor: ACEROS DHERS SA. 

e. 15/06/2012 N° 65585/12 v. 15/06/2012 



AFIP - DGA 

DIRECCIÓN REGIONAL 

ADUANERA CÓRDOBA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 

(DI RACO) 

Expediente N° 1-251.659-2012 

Objeto: Instalación y alquiler de un Módulo 
Habitacional en el Resguardo Jurisdiccional 
Paso Internacional San Francisco, dependiente 
de la División Aduana de Tinogasta. 

Precio total adjudicado: $ 522.720. 

Proveedor: ANDARIEGA S.R.L. 

Orden de Compra N°: 4500008380 

Encuadre Legal: Disposición N° 297/03 (AFIP) 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2010 

(DI RACO) 

Expediente N° 1-256.873-2010 

Objeto: Servicio de alquiler de Fotocopiado- 
ras para el ámbito de la División Aduana Córdo- 



ba y la Dirección Regional Aduanera Córdoba 
- Su Prórroga. 

Precio total adjudicado: $ 21.001,20. 

Proveedor: OKINET de MARÍA LAURA GENTI. 

Orden de Compra N°: 5200001024 

Encuadre Legal: Disposición N° 297/03 (AFIP) 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2012 

(DI RACO) 

Expediente N° 1-252.374-2012 

Objeto: Servicio de reparación por desarme 
Vehículo Oficial dominio EWI 339 asignado a la 
División Investigación Control y Procedimientos 
Externos. 

Precio total adjudicado: $ 3.600. 

Proveedor: MONTIRONI AUTOMOTORES S.A. 

Orden de Compra N°: 4500008414 

Encuadre Legal: Disposición N° 297/03 (AFIP) 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 15/2012 

(DI RACO) 

Expediente N° 1-252.361-2012 

Objeto: Servicio de reparación por desarme 
Grupo Generador Electrógeno. 
Precio total adjudicado: $ 32.000. 
Proveedor: CANACHI FRANKLIN 
Orden de Compra N°: 4500008443 
Encuadre Legal: Disposición N° 297/03 (AFIP) 

LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2012 

(DI RACO) 

Expediente N° 1-251.323-2012 

Objeto: Servicio de Traslado de personal de 
la División Aduana Tinogasta al Resguardo Ju- 
risdiccional Paso Internacional San Francisco. 
Precio total adjudicado: $ 210.000. 
Proveedor: RÍOS JULIO RUBÉN DARÍO 
Orden de Compra N°: 4500008444 
Encuadre Legal: Disposición N° 297/03 (AFIP) 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2012 

(DI RACO) 

Expediente N° 1-252.357-2012 

Objeto: Compra de materiales para las 
readecuaciones en el Paso San Francisco, 
para la instalación de los Grupos Generadores 
Electrógenos. 

Precio total adjudicado: $ 49.498,42. 

Proveedor: CURA ELENA MARÍA DEL VALLE. 

Orden de Compra N°: 4500008462 

Encuadre Legal: Disposición N° 297/03 (AFIP) 
e. 15/06/2012 N° 63278/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

DE EJERCITO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 10/2012 

Expediente N° CV12-0014/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de re- 
paraciones generales de Aeronave Bell 206B3 
para curso conjunto de Pilotos de Helicópteros. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos del Acto Administrativo de 
Adjudicación: 

Tipo: Licitación Privada 

Número: 10 

Ejercicio: 2012 

Fecha: 31/05/2012 

Autoridad Competente: Director de Aviación 
de Ejército 

Dependencia: 374 - 84 - 007 - Dir Av Ej 

Fecha y horario de atención al público: Lunes 
a viernes de 08:00 a 12:30 horas. 

Adjudicatarios: 

CUIT: 33-63351011-9 

Razón Social: PHOENIX AVIATION S.A. 

Monto adjudicado: $ 85.875,00. 

CUIT: 30-57333179-2 

Razón Social: AEROFALCON S.A. 

Monto adjudicado: $ 6.496,00. 

Observaciones: Ofertas admisibles y 
convenientes. 

e. 15/06/2012 N° 66343/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

DE EJERCITO 

LICITACIÓN PRIVADA N° 12/2012 

Expediente N° CV12-0097/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de re- 
paraciones generales de Aeronave Bell UH-1H 
para curso conjunto de Pilotos de Helicópteros. 
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Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Datos del Acto Administrativo de Adjudicación: 

Tipo: Licitación Privada 

Número: 12 

Ejercicio: 2012 

Fecha: 31/05/2012 

Autoridad Competente: Director de Aviación 
de Ejército 

Dependencia: 374 - 84 - 007 - Dir Av Ej 

Fecha y horario de atención al público: Lunes 
a viernes de 08:00 a 12:30 horas. 

Adjudicatarios: 

CUIT: 33-70923477-9 

Razón Social: EDARP SERVICIOS AERONÁU- 
TICOS S.A. 

Monto adjudicado: $ 27.980,00. 

CUIT: 33-63351011-9 

Razón Social: PHOENIX AVIATION S.A. 

Monto adjudicado: $ 50.962,50. 

CUIT: 33-70963738-6 

Razón Social: INSTRUMENTS AVIONICS 
SERVICE S.R.L. 

Monto adjudicado: $ 45.500,00. 

CUIT: 30-70956030-8 

Razón Social: JET SERVICE INSTRUMENTS 
S.R.L. 

Monto adjudicado: $ 69.300,00. 

Observaciones: Ofertas admisibles y 
convenientes. 

e. 15/06/2012 N° 66346/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
DGA - UOC 35/04 
LICITACIÓN PRIVADA N° 10/2012 
Expediente N° MD 9561/2012 

Objeto de la contratación: Reparación de cel- 
das de combustible de Helicópteros Bell Huey II 
-PACID2012. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: AEROTANQUES S.A. 

Total adjudicado: $ 259.200,00. 

e. 15/06/2012 N° 66308/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
DGSLD - UOC 35/04 
LICITACIÓN PUBLICA N° 145/2011 
Expediente N° MD 33248/2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Borceguíes para el Programa de Abastecimiento 
Consolidado de Insumos para la Defensa 2012. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: BORCAL SAIC (CUIT 

N° 30-50633344-6). 

Total adjudicado: $ 332.000,00. 

Oferente: INDICAL CALZADOS SRL (CUIT 
N° 30-58542705-1). 

Total adjudicado: $ 413.440.00. 

Oferente: VICLA SA (CUIT N° 33-57523431 -9). 

Total adjudicado: $ 1.511.792,00. 

e. 15/06/2012 N° 66311/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE DEFENSA 
UOC 35/04 

LICITACIÓN PUBLICA N° 4/2012 
Expediente N° MD 7066/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de in- 
sumos de Odontología - PACID 2012. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: FORMATO S.A. (CUIT30-65991275-5). 

Total adjudicado: $ 104.959,79. 

Oferente: NICOFER S.R.L. (CUIT 
30-69835706-8). 

Total adjudicado: $ 185.207,50. 

Oferente: VISUP FARM SRL (CUIT 
30-70204069-4). 

Total adjudicado: $ 40.628,00. 

e. 15/06/2012 N° 66310/12 v. 15/06/2012 



GENDARMERÍA NACIONAL 

ARGENTINA 

UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

CONTABLE - DNG 

LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 

Expediente N° AY 1-4005/14 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Chequeras de Combustibles y Lubricantes. 
Clase: Sin Clase 
Modalidad: De Etapa Única Nacional 



Oferente: AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO 
(Orden de Compra N° 02/2012). 
Total adjudicado: $ 899.550,00. 

e. 15/06/2012 N° 66358/12 v. 15/06/2012 



GENDARMERÍA NACIONAL 
ARGENTINA 
DEPARTAMENTO 
CONTRATACIONES - GNA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 
Expediente N° SN 1-5013/900 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Binoculares. 

Clase: Sin Clase 

Modalidad: De Etapa Única Nacional 

Oferente: FLANKERS COMERCIO EXTERIOR 
S.A. (Orden de Compra N° 49/2012). 

Total adjudicado: $ 204.400,00. 

e. 15/06/2012 N° 66356/12 v. 15/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2012 
Expediente N° 816-01-000096/2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Camión Frontal con Hidrogrúa y caja playa y 
Camión Frontal con Hidroelevador de 20 mts. 

Clase: Nacional de Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: AURELIA S.A.C.I.F. 

Total adjudicado: $ 4.805.000,00.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina- 
compra.gov.ar. 

e. 15/06/2012 N° 66375/12 v. 15/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 16/2011 
Ejercicio: 2012 
Expediente N° 526-01-000166/2011 

Objeto de la contratación: Ampliación de la 
Orden de Compra N° 8/12 por la adquisición de 
ochenta (80) Armarios metálicos. 

Clase: Nacional de Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: MEXPELL S.A. 

Total adjudicado: $ 164.400,00. 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina- 
compra.gov.ar 

e. 15/06/2012 N° 66376/12 v. 15/06/2012 



REPÚBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 
SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 
Expediente N° 526-01-000433/2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Uniformes de Cadetes Femeninos - Masculinos 
(Invierno - Verano) y de Suboficiales y Agentes. 

Clase: Nacional de Etapa Única 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: MAGULUF S.R.L. 

Total adjudicado: $ 348.690,00.- 

Oferente: TORELLO HNOS. S.A. 

Total adjudicado: $ 1.440.000,00.- 

Oferente: CONFECCIONES JOSÉ CONTAR- 
TESEYCIAS.R.L. 

Total adjudicado: $ 3.157.800,00.- 

Observaciones Generales: 

Consultas en la página web: www.argentina- 
compra.gov.ar. 

e. 15/06/2012 N° 66374/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 

DIRECCIÓN DE REMONTA 

Y VETERINARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 07/2012 

Expediente N° AF 11-2805/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Agroquímicos. 



Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: AGUER JORGE MANUEL 

Renglones: 02, 03, 07, 12, 15, 19, 20, 22, 29, 
34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 50, 51, 52 y 58. 

Total adjudicado: $411.971,85. 

Oferente: HIDABO S.R.L. 

Renglones: 08, 14, 17, 31, 32, 33, 36, 38, 48 
y 49. 

Total adjudicado: $ 419.868,79. 

Oferente: MARTIN DARÍO PARMA 

Renglones: 06, 09, 13, 18, 24, 26 y 53. 

Total adjudicado: $ 15.144,97. 

Observaciones Generales: 

Consulta del expediente: Dirección de Re- 
monta y Veterinaria - División Compras y Con- 
trataciones 2do Piso - Arévalo 3065, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - de lunes a viernes 
de 08:00 a 12:00 horas. 

e. 15/06/2012 N° 66198/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 

DIRECCIÓN DE REMONTA 

Y VETERINARIA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 

Expediente N° AF 12-0185/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de ar- 
tículos de Ferretería. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: BENEDETTI S.A.I.C. 

Renglones: 0013, 0015, 0021, 0022 y 0023. 

Total adjudicado: $ 2.057,53. 

Oferente: MORAL JOSÉ 

Renglones: 0052, 0054, 0055, 0071 y 0076. 

Total adjudicado: $ 654,73. 

Oferente: GUERREIRO MURTA CLAUDIO 
JAVIER Y NADER HUGO S.H. 

Renglones: 0011, 0019, 0027, 0039, 0043, 
0049, 0050, 0059, 0060 y 0069. 

Total adjudicado: $ 4.338,49. 

Oferente: BENEDETTI ALFREDO DAMIÁN 

Renglones: 0006, 0009, 0053, 0061 y 0072. 

Total adjudicado: $ 6.547,31. 

Oferente: TRIGILA CLAUDIO ALEJANDRO 

Renglones: 0001, 0004, 0007, 0010, 0012, 
0014, 0016, 0024, 0026, 0034, 0035, 0036, 
0040, 0041, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 
0051, 0056, 0058, 0062, 0064, 0065, 0066, 
0070, 0073, 0074 y 0075. 

Total adjudicado: $ 201.356,54. 

Oferente: AUSTRAL LOGISTIC S.R.L. 

Renglones: 0017 y 0018. 

Total adjudicado: $ 1.277,76. 

Observaciones Generales: 

Consulta del expediente: Dirección de Re- 
monta y Veterinaria - División Compras y Con- 
trataciones 2do Piso - Arévalo 3065, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - de lunes a viernes 
de 08:00 a 12:00 horas. 

e. 15/06/2012 N° 66203/12 v. 15/06/2012 



ARMADA ARGENTINA 

ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 

BASE NAVAL PUERTO BELGRANO 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

Y FINANZAS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2012 

Expediente BNPB N° 45/12 

Objeto: Contratación del servicio de reco- 
lección de residuos perteneciente al Departa- 
mento Servicio de Máquinas de la Base Naval 
Puerto Belgrano. 

Orden de Compra N° 12/12 

Nombre del Contratista: SERVICIO INDUS- 
TRIAL NAVAL S.A. 

Precio total adjudicado: $ 140.636,00. 

e. 15/06/2012 N° 65600/12 v. 15/06/2012 



ANAC - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 31/2010 
Expediente N° S01: 0535121/2009 

Objeto: Servicio de corte de Pasto y mante- 
nimiento de Espacios Verdes en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" y en 
el Aeródromo Morón. 

Acto Administrativo: Disposición N° 873/2012. 
Prórroga. 

Renglones N° 1, 2 y 3: EMPRESA FUMIGA- 
DORA ÍTALO ARGENTINA S.R.L. Por un total de 
$497.166. 



LICITACIÓN PRIVADA N° 61/2011 
Expediente N° S01: 0386401/2011 

Objeto: Adquisición de Transistores para 
VOR Wilcox y DME Wilcox y repuestos para 
Equipamiento de Comunicaciones VHF-AM del 
Servicio Móvil Aeronáutico. 

Acto Administrativo: Disposición N° 82/2012. 
Prórroga. 

Renglones N° 1 y N° 2: APD ENERGY S.R.L. 
Por un importe total de $ 156.518,18. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 03/2011 
Expediente N° S01: 0378569/2010 

Objeto: Contratación del servicio de Segu- 
ridad en la Cabecera de la Dirección Regional 
Noroeste. 

Acto Administrativo: Resolución N° 250/2012. 
Prórroga. 

Renglón N° 1: PROSEGUR S.A. Por un impor- 
te total de $ 324.874,38. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 37/2010 
Expediente N° S01:0248703/2010 

Objeto: Contratación de un servicio de Trans- 
porte para el personal operativo de los Aeró- 
dromos de Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, 
San Julián, Santa Cruz, Gobernador Gregores, 
Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Viedma, Puerto 
Deseado y de la Cabecera de la Dirección Re- 
gional Sur. 

Acto Administrativo: Disposición N° 486/2012. 
Prórroga. 

Renglón N° 1: ROBERTO HORACIO HILDT. 
Por un total de $ 205.200. 

Renglón N° 3: YTURRES PURICIMO DEL VA- 
LLE. Por un total de $ 162.000. 

Renglón N° 5: VICTORIA EDUARDO. Por un 
total de $ 84.000. 

Renglón N° 6: PACCOR MENDOZA JULIO. 
Por un monto total de $ 49.420. 

Renglón N° 9: SOL PATAGÓNICO S.R.L. Por 
un importe total de $ 167.782.20. 

Renglón N° 11: TRANSPORTE CASAMAYU. 
Por un importe total de $ 291.600. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 38/2010 
Expediente N° S01: 0296925/2010 

Objeto: Mantenimiento preventivo y co- 
rrectivo del Sistema de Alta Frecuencia HF 
Transmisores/Receptores. 

Acto Administrativo: Disposición N° 778/2012. 
Prórroga. 

Renglón N° 1: COASIN COMUNICACIONES 
S.A. Por un importe total de $ 250.200. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 38/2011 
Expediente N° S01: 0270927/2011 

Objeto: Servicio de Racionamiento en Coci- 
do para el personal operativo y administrativo 
perteneciente a la Cabecera de la Dirección 
Regional Noreste. 

Acto Administrativo: Resolución N° 288/2012. 

Renglón N° 1: ECHARDE RICARDO WILDE. 
Por un total de $ 1.324,050. 

LICITACIÓN PUBLICA N° 41/2011 
Expediente N° S01: 0348626/2011 

Objeto: Suministro, instalación, ¡mplementa- 
ción, prueba y puesta en servicio de Enlaces 
Satelitales y/o Terrestres para la transmisión 
de datos radar para interconectar el Centro de 
Control de Área (ACC) de Ezeiza con los Aero- 
puertos de Quilmes, Santa Rosa, Neuquén y 
Paraná. 

Acto Administrativo: Disposición N° 315/2012. 
Ampliación. 

Renglón N° 1: SES SISTEMAS ELÉCTRICOS 
S.A. Por un importe total de $ 88.200,04. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2012 
Expediente N° S01: 0214730/2010 

Objeto: Adquisición de Equipamiento 
Informático. 

Acto Administrativo: Resolución N° 896/2012. 

Renglón N° 1: HEWLETT PACKARD S.R.L. 
Por un importe total de $ 366.144.10. 

Renglones N° 2 y 5: LÓPEZ EMANUEL ALE- 
JANDRO. Por un importe total de $ 199.196,75. 

Renglón N° 3: MATCOM SOCIEDAD ANÓNI- 
MA. Por un importe total de $ 127.483,62. 

Renglón N° 4: DINATECH S.R.L. Por un im- 
porte total de$ 126.160. 

e. 15/06/2012 N° 65693/12 v. 15/06/2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
Expediente N° 6424/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Carne Vacuna, Chorizo y Pollo con destino 
al Complejo Penitenciario Federal N° 2 (M. 
Paz). 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: FRIGORÍFICO PENTA S.A. 

Total adjudicado: $ 527.820,00 

Oferente: CARNES YAMUNI S.A. 

Total adjudicado: $ 17.780,00 

Oferente: RAÍALE S.R.L 

Total adjudicado: $ 143.392,05 

e. 15/06/2012 N° 66368/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2012 
Expediente N° 6213/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Verduras, Frutas y Hortalizas con destino al 
Complejo Penitenciario Federal IV de Muje- 
res, U.31, Complejo Penitenciario Federal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Complejo Penitenciario Federal N° 1 (Ezei- 
za) y Complejo Penitenciario Federal N° 2 
(M. Paz). 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: GAYNA S.R.L. 

Total adjudicado: $ 55.317,90 

Oferente: SABORES Y SERVICIOS S.R.L. 

Total adjudicado: $ 368.275,78 

Oferente: AUGEMI S.R.L. 

Total adjudicado: $ 265.414,55 

e. 15/06/2012 N° 66364/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 8/2012 
Expediente N° 6220/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición 
de artículos de Almacén y productos lác- 
teos con destino al Complejo Penitenciario 
Federal IV de Mujeres, U.31, Complejo Pe- 
nitenciario Federal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Complejo Penitenciario Fe- 
deral N° 1 (Ezeiza) y Complejo Penitenciario 
Federal N° 2 (M. Paz). 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: MARTINICO S.A. 

Total adjudicado: $ 15.699,02 

Oferente: GAYNA S.R.L. 

Total adjudicado: $ 231.872,82 

Oferente: AUGEMI S.R.L. 

Total adjudicado: $ 169.061,20 

Oferente: LAS BARDAS de VICTORIO 
PAOLETTI. 

Total adjudicado: $ 241.746,82 

Oferente: AUKRA S.A. 

Total adjudicado: $ 86.746,65 

Oferente: RUCON S.R.L. 

Total adjudicado: $ 146.890,46 

e. 15/06/2012 N° 66365/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 9/2012 
Expediente N° 6426/2012 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Carne Vacuna y Pollo con destino al Complejo 
Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: FRIGORÍFICO PENTA S.A. 

Total adjudicado: $ 596.794,05 

Oferente: RAÍALE S.R.L. 

Total adjudicado: $ 178.378,20. 

e. 15/06/2012 N° 66366/12 v. 15/06/2012 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PUBLICA N° 93/2011 
Expediente N° 70031/2011 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Carne Vacuna, Pollo y Chorizos, para cubrir las 
necesidades de la Prisión Regional de Norte 
(U.7), Cárcel de Formosa (U.10), Colonia Penal 
de Presidencia Roque Sáenz Peña (U.11) y la 
Colonia Penal de Candelaria (U.17). 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Oferente: COMPAÑÍA PAMPEANA S.R.L. 

Total adjudicado: $ 119.759,52 

Observaciones Generales: 

Ampliación de la Orden de Compra N° 56/12. 
e. 15/06/2012 N° 66371/12 v. 15/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS S.E. 
PUERTO BUENOS AIRES 
ORDENES DE COMPRA/ 
CONTRATOS - MAYO 2012 
LICITACIÓN PUBLICA N° 31/2011 
Expediente AGPSE N° 4114/2011 

Objeto: Serv. de limpieza de Cordones, Vere- 
das y Muelles. 

Empresa adjudicataria: EMPRESA DE SERVI- 
CIOS URBANOS S.A. 

Precio adjudicado: $ 2.005.871,45. 

O/C: 36/2012 

LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2011 

AMPLIACIÓN 

Expediente AGPSE N° 3058/2011 

Objeto: Serv. de Asist. Técnica para Locomo- 
toras Diesel Eléctricas. 

Empresa adjudicataria: INGENIARÍA MA- 
THEU S.A. 

Precio adjudicado: $ 424.020,06. 

O/C N°: 38/2012 

LICITACIÓN PRIVADA N° 19/2011 

AMPLIACIÓN 

Expediente CUDAP N° S01:0463422/010 

Objeto: Servicios de mantenimiento de Aire 
Acondicionado y Cámaras de Víveres. 
Empresa adjudicataria: LOXA S.A. 
Precio adjudicado: $ 98.351,30. 
O/C N°: 39/2012 

LICITACIÓN PRIVADA N° 52/2011 
Expediente AGPSE N° 5153/2011 

Objeto: Servicio de Emergencias y Urgencias 
Médicas. 

Empresa adjudicataria: INTERNATIONAL 
HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. 

Precio adjudicado: $ 115.739,91. 

O/C N°: 40/2012 

LICITACIÓN PUBLICA N° 28/2011 
Expediente AGPSE N° 2480/2011 

Objeto: Servicio de Limpieza Sólidos, Semi- 
sólidos y Sobrenadantes. 

Empresa adjudicataria: JORGE L. REBA- 
GLIATI E HIJOS SRL. 

Precio adjudicado: $ 4.350.918,00. 

O/C N°: 41/2012 

LICITACIÓN PUBLICA N° 29/2010 
CLAUSULA ADICIONAL N° 1 AL 
CONTRATO N° 02-AGP.S.E.11 
Expediente N° 6700/2010 

Objeto: Dragado de adecuación y manteni- 
miento de los Canales Norte y Acceso a Puerto 
Buenos Aires. 

Empresa adjudicataria: SERVIMAGNUS S.A. 
- SDC DO BRASIL SERVICOS MARÍTIMOS 
LTDA SUC. ARG. ROWING S.A. - SERVIDRAGA 
S.A. - UTE. 

Precio adjudicado: $ 10.214.315,61. 



CONTRATO AGPSE N° 03-2012 
Expediente N° 1595-2010 

Objeto: Dragado, Balizamiento, Asesora- 
miento, Asistencia Técnica. 



Empresa adjudicataria: COOPERATIVA 
DRAGYBAL 
Precio adjudicado: $ 2.550.190,00. 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2012 
Expediente N° 2127/2012 

Objeto: Provisión de Gas Oil para 
Embarcaciones. 
Empresa adjudicataria: SUALIER S.A. 
Precio adjudicado: $ 1.999.999,72. 
O/C N°: 44/2012 

e. 15/06/2012 N° 64879/12 v. 15/06/2012 



Dictámenes de 
Evaluación 



EJERCITO ARGENTINO 
DPTO CONT Y FIN - EMGE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° LU 10/2012 
Expediente N° AK12 - 0067/5 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
Grupos Electrógenos. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Ofertas Inadmisibles 

Sin Renglón Ganador 

Oferente: Oferta Nro. 01 - TALLERES GUI- 
LLERMO BLEIF S.R.L. (CUIT 30-50077836-5). 

Fundamento: Por no cumplir con lo estableci- 
do en el Art 12.1.5. (Causales de Inadmisibilidad 
de las Ofertas) del PBCP, ya que condiciona la 
oferta. 

Sin Renglón Ganador 

Oferente: Oferta Nro. 02 - DM DEALERS 
S.R.L. (CUIT 30-70219416-0). 

Oferente: Oferta Nro. 03 - MOTORS Y RE- 
PUESTOS S.A. (CUIT 30-59894645-7). 

Fundamento: Por no cumplir con lo estableci- 
do en el Art 8 (Omisión de Requisitos Formales) 
del PBCG, al no subsanar los defectos formales 
de su oferta no obstante haber sido intimado. 

Oferta admisible 

Oferente: Oferta Nro. 04 - EQUIDIESEL 
ENERGÍA S.R.L. (CUIT 30-57770523-9). 

Oferta admisible y conveniente 

Renglón Ganador 

Renglón N° 01 

Oferente: Oferta Nro. 04 - EQUIDIESEL 
ENERGÍA S.R.L. (CUIT 30-57770523-9). 

Precio total: $ 375.865,00 

Orden de mérito: 1 

Observaciones Generales: 

Consulta del expediente: Azopardo N° 250 - 
5to. Piso - Of. Contrataciones, días hábiles de 
08.00 a 12.00 hs. 

La Comisión Evaluadora de la Dirección Ge- 
neral de Comunicaciones e Informática propone 
adjudicar la LU 10/2012 a la firma de referencia. 

Tel.: 4346-6291. 

e. 15/06/2012 N° 65961/12 v. 15/06/2012 



EJERCITO ARGENTINO 
DPTO CONT Y FIN - EMGE 
LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN 
N° LU 12/2012 
Expediente N° AK12 - 0106 

Objeto de la contratación: Adquisición de 
repuestos para mantenimiento y reparación de 
Radares (FTC Fortín II). 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Consideraciones 

Renglón Desestimado 

Renglón N° 05 

Oferente: Oferta Nro. 03 - DEL BIANCO 
ELECTRÓNICA S.A. (CUIT 30-71195818-1). 

Fundamento: Por no cumplir con el Art 12.1.14 
del PBCP Presentación de las muestras. 

Ofertas admisibles 

Oferente: Oferta Nro. 01 - SCOZZANICH 
JUAN CRUZ (CUIT 20-32956221-3). 

Oferente: Oferta Nro. 02 - INVAP S.E. (CUIT 
30-58558124-7). 

Oferente: Oferta Nro. 03 - DEL BIANCO 
ELECTRÓNICA S.A. (CUIT 30-71195818-1). 

Oferente: Oferta Nro. 04 - REDIMEC S.R.L. 
(CUIT 33-62978390-9). 



Ofertas admisibles y convenientes 

Renglón Ganador 

Renglones: Nro(s) 01, 03 y 05 

Oferente: Oferta Nro. 01 - SCOZZANICH 
JUAN CRUZ (CUIT 20-32956221-3). 

Precio total: $ 299.550,00 

Orden de mérito: 1 

Renglón: N° 04 

Oferente: Oferta Nro. 02 - INVAP S.E. (CUIT 
30-58558124-7). 

Precio total: $42.725,10 

Orden de mérito: 1 

Renglones: Nro(s) 02 y 06. 

Oferta Nro. 03 - DEL BIANCO ELECTRÓNICA 
S.A. (CUIT 30-71195818-1). 

Precio total: $ 2.690,00 

Orden de mérito: 1 

Renglón: N° 07 

Oferente: Oferta Nro. 04 - REDIMEC S.R.L. 
(CUIT 33-62978390-9). 

Precio total: $ 875.900,00. 

Orden de mérito: 1 

Observaciones Generales: 

Consulta del expediente: Azopardo N° 250 - 
5to. Piso - Of. Contrataciones, días hábiles de 
08.00 a 12.00 hs. 

La Comisión Evaluadora de la Dirección 
General de Comunicaciones e Informática pro- 
pone adjudicar la LU 12/2012 a las firmas de 
referencia. 

Tel.: 4346-6291. 

e. 15/06/2012 N° 65964/12 v. 15/06/2012 



ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN REGIONAL 

MAR DEL PLATA 

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2012 

Expediente N° 251314/12 

Se encuentra a disposición de los Sres. Ofe- 
rentes el Acta de Evaluación N° 01/2012. 

Lugar de consulta: San Martín 2932, 6to. Piso 
- Mar del Plata - Pcia. de Bs. As. 

e. 15/06/2012 N° 66000/12 v. 15/06/2012 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
DROGADICCION Y LA LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO - 
SE.DRO.NAR 

LICITACIÓN PUBLICA N° 2/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN 
N° 16/2012 - (11/06/2012) 
Expediente N° 298/2012 

Objeto de la contratación: Contratación de un 
Servicio de Medicina Laboral. 

Clase: De Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

Ofertas desestimadas: 

Renglón N° 1 

Descripción: 342-02099-0001 - S. Médico; 
Servicio Médico. 

Estado: Fracasado. 

Fundamento: Se desestiman las ofertas de 
todos los Oferentes por no cumplimentar la do- 
cumentación básica obligatoria y/o no ajustarse 
forma de cotización solicitada en el pliego. 

Fueron desestimadas todas las ofertas de 
todos los oferentes para el renglón. 

e. 15/06/2012 N° 66349/12 v. 15/06/2012 



AFIP - DGA 

DIRECCIÓN REGIONAL 
ADUANERA CÓRDOBA 
LICITACIÓN PUBLICA N° 08/2012 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN 
Expediente N° 251.876/12 

Objeto: Servicio de Mudanza para el ámbito 
de la Dirección Regional Aduanera Córdoba - 
LP 08/12 (DI RACO). 

Clase: Etapa Única Nacional 

Modalidad: Sin Modalidad 

La Sección Administrativa y Financiera de 
la Dirección Regional Aduanera Córdoba, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 
50 de la Disposición N° 297/03 (AFIP), informa 
la puesta a disposición de todos los oferentes, 
para su visita, del Acta de Evaluación N° 11/12, 
en la sede de la mencionada Dirección Regio- 
nal, sita en Av. Colón 760 - 4to. Piso - de la 
Ciudad de Córdoba, en el horario de 10:00 a 
17:00 horas. 

e. 15/06/2012 N° 63279/12 v. 15/06/2012 
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